PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 
SECRETARIA DE I'ltENSA Y DIFUSIÓN 

DIRECCIÓN GENERAL 
DEL REGISTRO NACIONAL 



PRIMERA SECCÍOfí 

Legislación y Licitaciones 



Año lxii 



Buenos Aires, viernes 3-1 de diciembre de 1954 



Numero 17,ü»£ 



OTRODUCENSE MODIFICACIONES A LAS LEYES DE IMPUESTOS 



l i: 'V 



El Senado y Cámara de Diputa- 
dos de la Nación Argentina, 
reunidos en Congreso, sancio- 
nan con fuerza de 
LEY : 



. Sancionada : 

Diciembre 13 - lí'Ci 

Promulgada: 

Diciembre 22 - 195-1 

F O R C U A N T O ■. 

ARTICULO 19 — Modificase, a partir del IV de «ñero de 
1955, la Ley 11.G83 (texto ordenado en 1952). en la 
alguien te forma: 
1 Substituyese el articulo 42, por el siguiente: 

Articulo 427— La falta de pa G o a su vencimiento 
de los impuestos, anticipos o ingresos a cuenta hace 
surgir sin necesidad de Interpelación alguna laobli- 
íracióñ de abonar juntamente con aquellos los re- 
careos que se establecen a continuación, calculados 
sobre el impuesto adeudado: „.„„+„ f^-yv 

Hasta un mes de retardo, cinco por ciento U %). 
Mal d* un mes y hasta dos meses de retardo, d>ez 

%LÍ* C dT dos^es y hasta tres meses de retardo, 

M& U de^"me«V°y h^fa'U año de retardo, veinte 

xt/JlTJo\ % l^ dos ailos de retardo, treinta 

por ciento (30%); A »„-,i„ „„™ 

Más de dos años y hasta tres años de retardo, cua- 
renta por ciento (40%); _ 
Mis de tres años y hasta, cuatro anos de retardo, se- 
senta por ciento (G0 %); <■ 
Más do cuatro años y hasta cinco años de retardo, 
ochenta por ciento <S0%); _ , . = /1M „.^ 
IH&Tde cinco años de retardo, cieiv: por ciento (100 ,-£>;. 
La obligación de abonar los recargos subsiste no 
obstante la falta de reserva por parte de la .Direc- 
ción al recibir el pago de la deuda principal, y mien- 
tras no haya transcurrido el término de prescripción 
para el cobro de ésta. 

JE l director general podrá, con carácter , general y 
cuando medien circunstancias excepcionales debida- 
mente justificadas, remitir en todo O en parte la 
obligación de abonar los recargos. ' 
í. Agregase ai artículo 51, el siguiente párrafo: 

Las sanciones previstas en los artículos 43, 44 y 
45 no serán de aplicación en los casos qu« ocurra 
el fallecimiento del infractor, aún cuando la resolu- 
ción respectiva haya Quedado firme y pasada en au- 
toridad de cosa juzgada, 

3. Substituyese el articulo 53, por el siguiente: 
Artículo "53. — Prescriben por el transcurso de 

cinco (5) años las acciones y poderes del fisco pa- 
ra determinar y exigir el pago de los impuestos re-, 
gidos por la presente ley, y aplicar y hacer efectivas 
las multas en ella previstas, 

La acción de repetición de impuestos prescribe 
por el transcurso de cinco (5) años. 

4. Derógase el segundo párrafo del articulo 79. 

5. Substituyese el primer párrafo del articulo 84, 
Por el siguiente: 

Serán notificados por cédula, el auto de apertura a 
prueba, el que designe audiencia para la vista de la 
causa, las presentaciones de pericias y la sentencia 
definitiva. 

G. Agrégase al primer párrafo del artículo 99, el 
siguiente: , . , j * , 

En casos especiales, las notificaciones podran na- 
cerse personalmente, por medio de empleados de la 
Dirección General, 

En los casos de intimaciones notificadas o^ verifi- 
caciones iniciadas con anterioridad al 19 de julio de 
1955, serán de aplicación los recargos establecidos 
'en el artículo 42 de la Ley 11.GS3 (texto ordenado 
en 1952), 

• La disposición sobre prescripción de la acción de 
repetición contenida en el inciso 3) de este articulo, 
no regirá para las prescripciones que, de acuerdo 
con las normas anteriores, se hayan operado antes 
del 19 de entro de. 1555. En cuanto a los términos 
de las prescripciones en curso a la fecha indicada, 
se aplicara i a nueva disposición. 

ARTICULO '29 — Modifícase, a partir del 1? de enero 
de 1955, la Ley 11.GS2 (texto ordenado en 1952), en 
la siguiente forma: 

1. Substltüyense los incisos d), h) y j) del artículo 
19, por los siguientes: 

d) Las utilidades de las sociedades cooperativas de 
cualquier naturaleza y las que bajo cualquier de- 
nominación (retorno, interés accionario, etc.), dis- 
tribuyan las cooperativas <le consumo entre sus 
socios; 

h) Los intereses de depósitos en caja de ahorro, cual- 
quiera sea la modalidad adoptada para íhi liqui- 
dación y pago; 

j) Los derechos a ni parados por la Ley 11,723, en la 
parte que no exceda de veinte mil pesos moneda 
nacional (i 20.000) por año fiscal y siempre que 
el i ni puesto recaiga directamente sobre los auto- 
res y que las respectivas obras estén debidamen- 
te inscriptas en el Registro Nacional de la Pro- 
piedad Intelectual. 

2. Agrégase al artículo 19, el siguiente inciso: 

ti) La diferencia entre las primas o cuotas pagadas 
y el capital recibido al vencimiento en los casos 
de seguros de vida y mixtos y en los de títulos 
o bonos de capitalización. 

3 . Substltüyense los artículos 20 y 21, por los si- 
guientes: 

Articulo ?ü. — Las personas de existencia visi- 
ble residentes en la República, tendrán derecho a 
deducir de s.us réditos, en concepto de rerja no im- 
ponible, la suma do siete mil doscientos pesos mo- 
neda nacional ($ 7.200) anuales. 

Dicho mínimo no Imponible se elevará en dos mil 
cuatrocientos pesos moneda nacional ($ 2.400) anua- 
les p:\ra los contribuyentes que tengan cargas de 
familin. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo ante- 
rior, los contribuyentes residentes en el país que 
obtengan réditos comprendidos en el artículo 00, eu- 



periores a siete mil doscientos pesos moneda nacio- 
nal ($ 7.200) anuales, tendrán derecho a una deduc- 
ción adicional igual al excedente de dicha suma y 
hasta un máximo de quince mil pesos moneda na- 
cional (í 15.000) anuales. 

Artículo 21. — Las personas de existencia visible 
tendrán derecho a deducir, de sus réditos, las si- 
guientes sumas en concepto de cargas de famiüa, 
siempre- que las personas que se indican residan en 
el país, e3tén a cargo del contribuyente y no tengan 
en el año entradas netas superiores a tres mil seis- 
cientos pesos moneda nacional (í 3.600), cualquiera 
sea su origen y- estén o no suietas al impuesto: 

a) Dos mil cuatrocientos pesos moneda nacional 
($ 2.400) anuales por el cónyuge; 

b) Mil ochocientos pesos moneda nacional ($ 1.S00) 
anuales por cada descendiente en linea veta va- 
rón (hijo, nieto, bisnieto)- é. hijastro, menor de 
edad, o incapacitado para el trabajo; 

c) Mil ochocientos pesos moneda nacional ($ 1.800) 
anuales por cada descendiente en línea recta mu- 
jer (hija, nieta, o bisnieta) e hijastra; 

d) Mil ochocientos pesos moneda nacional ($ 1.800) 
anuales por cada ascendiente (padre, abuelo, bis- 
abuelo); 

e) Mil ochocientos pesos moneda nacional ($ 1.800) 
anuales por cada hermano varón menor de edad 
o incapacitado para el trabajo, y hermana, cual- 
quiera sea su edad; 

f) Mil ochocientos pesos moneda nacional ($ 1.S00) 
anuales por el suegro o suegra; 

g) Mil ochocientos pesos moneda nacional (§ 1.800) 
anuales por cada yerno menor de edad o incapa- 
citado para el trabajo, y nuera, cualquiera sea 
su. edad. 

La deducción por ;ear-gas de .familia, sólo podrá 
efectuarla el o los parientes más cercanos que ten- 
gan réditos imponibles. 

4, Substituyese el inciso e) del artículo 45, por el 
siguiente: 

e) Las rentas vitalicias y los beneficios o participa- 
ciones en seguros sobre la vida. 

5. Agrégaso al artícuo 45, el siguiente inciso: 

g) Las utilidades que bajo cualquier denominación 
(retorno, ínteres accionario, etc.) distribuyan en- 
tre sus socios las cooperativas, excepto las de con- 
sumo, sin tener en cuenta el origen de los fon- 
dos con los cuales se realiza su pago. 

Cuando se trate de las cooperativas denomina- 
das de trabajo, será de aplicación lo dispuesto 
en el Inciso f) del artículo GO. 
G. Substituyese el inciso b) del artículo 49, por ni 
siguiente: 

b) Los derivados de la actividad de comisionista, re- 
matador, consignatarios y demás auxiliares de 
comercio, no incluidos expresamente en la cuarta 
categoría como así también los de otras activida- 
des similares, 
7. Substituyese el artículo 5G, por el siguiente: 

Artículo 50, — Quedan sujetos al pago de la tasa 
del treinta por ciento <30 %), Que se abonará con 
carácter definitivo, y sin perjuicio de lo que les co- 
rresponda ingresar en .concepto de ausentismo, de 
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 26 de esta ley, 
los réditos imponibles de: 

a) Las sociedades anónimas constituidas en el país; 

b) Las sociedades en comandita por acciones, cons- 
tituidas en el país, en la parte que no correspon- 
de a los socios solidarios de conformidad con el 
artículo 50; 

c) Las asociaciones civiles y demás entidades a que 



se refiere el segundo apartado del inciso f) del 
artículo 19, en cuanto no corresponda por esta 
ley otro tratamiento impositivo"; 

d) Las sociedades de capital, cualquiera sea. su deno- 
minación, constituidas" en el extranjero que ten- 
gan en el país un establecimiento comercial, in- 
dustrial, agropecuario, minero o de otro tipo, or- 
ganizado en forma de empresa estable. 

3. Substituyese el artículo 58, por el sfguiente: 

Artículo 5S. — Los dividendos o utilidades qu« 
distribuyan las entidades mencionadas en el artícul» 
5G no estarán sujetos a retención alguna ni seria 
computados por sus beneficiarios — sean éstos per«: 
sonas físicas, sucesiones indivisas o sociedades d« 
capital — para la determinación de la renta neta . ira».; 
ponible. 

9. Agrégase a\ articulo 60, el siguiente inciso: 

e) D«l ejercicio de actividades de corredor, viajan 
te de comercio y despachante de aduana; j 

f) De los servicios personales prestados por los so- 
cios de las sociedades cooperativas aludidas en. 
la última parte del inciso g) del artículo 45, que 
trabajen personalmente en la explotación, inclu- 
sive el retorno percibido por aquéllos. 

10. Substituyese el artículo 72, por el siguiente: 
Artículo 12, — Sin perjuicio de las amonrzaclon&s 

del artículo precedente, podrán deducirse en concep-. 
to de amortizaciones extraordinarias sobre, rubros del 
activo fijo — excepto inmuebles — los importes qu« ; 
se obtengan de aplicar sobre las amortizaciones -or-'' 
diñarlas los siguientes coeficientes: 

ejercicio de Coeficiente 

adquisición 

iS(0 y anteriores- .- 200 % 

1941 „ 1942 -■..■'...- 175 „ 

1943 „ 1944 150 „ 

1945 „ 194C , r. .. 100 „ 

1947 „ 1948 85 „ 

1949 „ 1950 

1951 

1952 „ 1953 

A los efectos de lo dispuesto en el 2e párrafo del 
articulo 4» de esta leí - , para determinar el valor aun 
no amortizado, no se descontarán del precio de cos- 
to las amortizaciones extraordinarias autorizadas por 
este artículo. 

Facúltase al Poder Ejecutivo a aumentar, redu- 
cir o suprimir los porcentajes establecidos preceden- 
temente, como asimismo, a fijar coeficientes para-' 
ejercicios posteriores a 1953, cuando las circunstan^ 
cías lo justifiquen. 

11. Agrégase al artículo 75, el siguiente párrafo: 
Quedan comprendidos en lo dispuesto en el párra- 
fo anterior los funcionarios Judiciales nacionales y 
provinciales que dentro de los respectivos presu- 
puestos, tengan asignados sueldos superiores al da 
los jueces de primera instancia. 

12. Substituyese el artículo 87, por el siguiente: 
Artículo 87. — Las personas de existencia visible 

y las sucesiones indivisas — mientras no exista de- 
claratoria de herederos o testamento declarado vá- 
lido que cumpla la misma finalidad — abonarán la 
tasa básica del siete por ciento (7 %) sobre los ré- 
ditos netos sujetos a impuesto. 

Cuando esos réditos excedan de diez mil pesos mo- 
neda nacional ($ 10.000) los contribuyentes citados 
en el apartado anterior pagarán además, una tasa 
adicional progresiva de acuerdo con la siguienta 
escala: 



60 „ 

40 

10 



m?n. 


mín. 




}e 10.000 a 


15.000 pagarán 




15.000 „ 


20.000 „ $ 150 


20.000 „ 


25.000 


450 


25.000 „ 


30.000 


900 


30,000 „ 


40.000 


1.500 


4 0.000 „ 


50.000 


2.000 


50.000 „ 


75.000 


4.500 


75.000 „ 


100.000 


9.000 


„ 100.000 „ 


125.000 


14.000 


„ 125.000 „ 


150.000 


19.750 


, 150.000 „ 


250.000 


26.000 


„ 250.000 „ 


500.000 


53.000 


„ 500.000 „ 


750.000 


, 125.300 


„ 750.000 y 


más „ , 


, 203.000 



Réditos netos imponible* anuales 

sobre el excedente de 



el 
más 



3 % 



9 
12 
14 
16 
18 
20 
23 
25 
27 
29 
31 
33 



m$n, 

10.000 

15.000 

20.000 

25.000 

30.000 

40.000 

50.000 

75.000 

100.000 

125.000 

150.000 

250.000 

500.000 

750,000 



Cuando corresponda el recargo por ausentismo, se 
aplicará lo dispuesto en el artículo 25 de esta ley, 
13. Derogan se el inciso b) del artículo 45 y el ar- 
tículo 59. 

Las disposiciones contenidas en el presente artícu- 
lo se aplicarán en la siguiente forma: 

para los particulares, y las sucesiones indivisas 
cuando son sujetos del impuesto, sobre todos los 
réditos que perciban, se les acrediten en cuenta o se 
pongan a su disposición a partir del 19 de enero 
de 1955. Pan las rentas de primera categoría, se 
estará a lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley 
11.C82 (texto ordenado en 1952). 

Para los comerciantes, entidades comerciales o ci- 
viles o personas asimiladas a comerciantes por la 
Dirección, sobre todos los réditos netos que arrojen 
sus ejercicios anuales cerrados en el año 1955. 

Cuando las entidades mencionadas en los incisos 
a), b) y c) del artículo 5G de la Ley M.682 (texto 
ordenado <tn 1952) distribuyan dividendos o utilida- 
des correspondientes a ejercicios cerrados entre el 
30 de septiembre de 1950 y el 31 de diciembre do 
1954, deberán retener e ingresar rt la Dirección con 
carácter definitivo el seis por ciento (C %J sobre 
dichos dividendos o utilidades,- 

PaTa determinar el monto sujeto a esa retención, 
se seguirá ei siguiente procedimiento: 
a) De la suma de las utilidades impositivas de los 

ejercicios aludidos en el párrafo anterior — dedu- i 

ciclos los quebrantos, si los hubiere — se restarán 

los importes que, a pesar- de estar alcanrados ' 



por la ley, no constituyen ganancias; la diferen- 
cia constituirá el monto total de los beneficios 
susceptibles de distribución; 

b) Del monto de beneficios distríbuíbles así deter- 
minado, se deducirán los dividendos o. utilidades 
efectivamente repartidos entre el 4 de abril da 
1951 y el 31 de mayo de 1955; el remanente re- 
presentará la utilidad no distribuida sobre la qu« 
deberá practicarse la retención dispuesta prece- 
dentemente; 

c) Dicha retención se efectuará sobre el importe en 
que los dividendos que se distribuyan con poste- 
rioridad al 31 de mayo de 1955, excedan la utili- 
dad impositiva de los respectivos ejercicios anua» 
les hasta la concurrencia del referido remanente. 

Los fondos de reposición constituidos en los ejer- 
cicios cerrados hasta el 31 de diciembre de 1954, no 
estarán sujetos al gravamen cualquiera fuere el des- 
tino que se diere a ■ los mismos. 
ARTICULO 3? — Derógase, a partir del 1* de enero d« 
1955, el inciso e) del artículo 49 del Decreto 14.535144; 
ratificado por Ley 12.921. 

ARTICULO 4f — Modifícase,. a partir de los ejercicios 
cerrados desde el l<? de enero de 1955, la ley del 
impuesto a los beneficios extraordinarios (texto or- 
denado en 1952), en la siguiente forma: 

1. Substituyese el último párrafo del artículo 1», pop 
el siguiente; 

JE3tán además exentos Jos p-rimeros treinta mil 
pesos moneda nacional ($ Zi m min.) del benefi* 



BOLETÍN OFICIAL- — Sección de Lrgisluuióii y Licitaciones — Viernes 31 de diciembre de 1054 



ció extraordinario determinado- conforme a los ar- 
tículos siguientes. ., , ,. 
2. Substituyele los incisos c) y t) del articulo ¿9, 
por los siguientes: . 

c> Las empresta individuales y las sociedades en ge- 
neral — excepto las anónimas — podrán deducir ¿os 
importee que fije el Poder .Ejecutivo por cada so- 
cio que trabajo efectivamente en el país al ser- 
vicio de la empresa. Esta deducción alcanza a ios 
■ ¡socios colectivos de las sociedades en comandita 
por acciones, pero no a. los accionistas: 
f) ;E1 impuesto a los beneficios extraordinarios sera 
deduclble partí el cálculo del impuesto a ios re- 
ditos, pero no para la liquidación del presente 

El impuesto a los réditos no será deducíble para 
la liquidación de este gravamen. En _camblo, se 
admitirá deducir de la utilidad del ano ajustada 
según las normas de esta ley y de su reglamenta- 
ción, el porcentaje que fije- el Poder Ejecutivo de 
acuerdo con las variaciones operadas en la tasa 
promedio del Impuesto a los réditos. 
S. Derógase el inciso e) del articulo 3?. . 
4. Substituyese el artículo 5? por el siguiente: 

Articulo &í> — El Impuesto establecido por las pre- 
sentes disposiciones se paga anualmente con carácter 

"pero^si' en alguno de los ejercicios comprendidos 
dentro de la videncia de este gravamen, el balance 
impositivo arrojare quebranto o beneficio inferior al 
doce por ciento (12 %) del capital y "servas libres, 
el monto del quebranto más el importe del. 12 %, O 
la diferencia entre el beneficio y dicho 12- % — según 
el caso — , podrá deducirse basta la concurrencia d^l 
■respectivo importo, de las utilidades . impositivas de 
los cuatro ejercicios siguientes. ■ 

A los efectos de lo dispuesto en este artículo no se 
deducirán ni compensarán en el ejercicio en que se 
liauida el impuesto, las sumas que por los periodos 
anteriores hubiera correspondido computar en concep- 
to de beneficio extraordinario exento, conforme a io 
establecido en el ultimo párrafo del artículo 1?. 

Los quebrantos impositivos de ejercicios anteriores 
oue, conformo al légímen del texto ordejnadO en 19o3, 
fueren computables en el balance impositivo corres- 
pondiente al primer ejercicio cerrado a partir del 19 
de enero de 1955, podrán deducirse do las utilidades 
de los cuatro (4) ejercicios siguientes, cualquiera fu.e- 
.re el período en el que so hubieren originado. 
&UT1CUX.O 6<> — Modificase, a partir del 1? de enero 
de 1955, la ley del impuesto a las ganancias eventuales 
(texto ordenado en 1052) en la siguiente forma: 
1. Substituyese el inciso e) del artículo 4 9 por el 

tfhoa beneficios provenientes de la venta, cambio 
o permuta de bienes muebles adquiridos para uso 
personal del contribuyente y sus familiares, salvo 
que se tratare de obras do arte, automóviles o 
inversiones de lujo vendidos durante el ano por un 
valor superior en conjunto a treinta mil pesos 
moneda nacional (? 30.000). . 

•2, Substituyese el artículo 5o por el siguiente. 

Articulo 5o — El beneficio neto obtenido en la 
venta do bienes so determinará deduciendo del .precio 
de Venta, el precio do compra, el importe do .as me- 
joras efectuadas para conservar o aumentar su valor 
v el de los gastos necesarios, a condición de que no 
hubieran sido considerados para el impuesto a los 
ródltos. Tratándose de inmuebles adquiridos con an- 
terioridad al 1? ce enero do 13-IC so tomará como 
valor de cesto (incluido mejoras) el de i.a valuación 
fiscal a esa misma fecha; sin embargo, si ésta fuora 
inferior al costo real so admitirá esto ultimo. 

Para los bienes (muebles, inmuebles, derechos o de 
cualquier otra especie) adquiridos por herencia lc^ do 
o donación, se considerará valor de costo el fijado para 
el pago del impuesto a la transmisión gratuita de bie- 
nes, la valuación fiscal al lo de enero de 1D4GV o el 
costo '■cal, según cuál fuero mayor. El impuesto a la 
transmisión gratula de bienes será considerado como 
un gasto doduciblc a. los efectos de determinar el 
beneficio imponible. 

En toda venta de inmuebles y automotores, se per- 
mitirá una deducción adicional equivalente al importe 
oue resulte de aplicar al costo los porcentajes que Be 
indican seguidamente por cada año, a contar ele aquel 
en el cual so efectuó la compra o construcción: 
5 % hasta 1945, „-*..,, 

10 „ desdo 1946 hasta 1953, inclusive. , 
Facúltase al Poder Ejecutivo a aumentar, reducir o 
suDrimir los porcentajes establecidos procedentemente, 
como, asimismo, a fijar coeficientes para anos pos- 
teriores a 1353, cuando las circunstancias lo justifí- 

^"cuándo- correspondiera considerar como costo la va- 
luación fiscal -al.-lfl do- enero de- 13-16, en el- -caso de 
inmuebles, o el valor ,v -esa focha, en el. de -automo- 
tores, la deducción adicional se computará a partir 
•del -año 1946, inclusive. ; ., 

Tratándose de inmuebles, si la construcción se nú- 
blete realizado. en un año distinto al de la adquisición 
■del terreno, los porcentajes se aplicarán separadamente 

P *Ennínkún ca a so, la. deducción adicional po.drá superar 
el monto del beneficio neto establecido conforme a lo 
dispuesto en el primer párrafo del presente articulo. 

En las operaciones de cambio o permuta, ambas 
partes so bailan sujetas a gravamen. Cada una esta- 
blecerá el beneficio obtenido, deduciendo del valor aei 
bien o prestación recibida, el costo del b = en o pres- 
tación entregada o comprometida. _ „,„„.*.„. 
3 Aaréganse al artículo 60 los siguientes párrafos. 

Cuando se compruebe que el precio de transferencia 
■ declarado no correspondo al real de la operación, las 
nartes contratantes so harán pasibles del pago de las 
multas previstas en la ley 11.683 para los defrauda- 
dores fiscales, sin perjuicio de su responsabilidad so- 
lidaria por el impuesto omitido. 

Idéntica responsabilidad y sanción corresponderá, en 
-forma personal y solidaria con aquéllas, a los terceros 
intervinicntos a quienes so comprobare participación 
en la maniobra, además do la inhabilitación que pro- 
cediera aplicar a los profesionales con arreglo a las 
normas que rigen el desempeño de sus funciones. 
4. Agrégase a la ley, el siguiente artículo: _ 

Articulo — Para establecer el monto sujeto al 

gravamen en los casos do emisión de acciones con 
prima, se deducirá del importe que se obtenga de su 
colocación, el valor atribuido a las mismas en fun- 
ción del capital de la empresa al principio del ejer- 
cicio de emisión, ajustado conformo a las normas que 
rigen la materia a los efectos del impuesto a los 
beneficios extraordinarios y on la forma que determine 
la reglamentación. Cuando dicho valor íuore inferior 
al nominal, so deducirá del precio de colocación, este 

ARTICULÓ C,<? — Modificase, a partir del lo de enero de 
1955, la ley 12.143 (texto ordenado en 19a 2) en la 
siguiente forma: ¿ 

1. Substituyese el articulo 10, por el siguiente: 
Articulo 30. — La tasa del impuesto será dol ocho 

por ciento (8 %), que se reducirá al uno veinticinco por 
ciento (1,25 %) en el caso do ventas do petróleo crudo, 
fuel olí, diesel oil, gas oil, nafta, kerosene, kerosene 
tractor, solvento y aguarrás. , 

2, Substitúyense los incisos a), d), g), 1) y k) uei 
articulo 11, por los siguientes: • t 

a) Las ventas en el mercado interno do las siguientes 
mercaderías de- producción nacional: ganado, aves 
y huevos; carne fresca; lanas sucias; cueros secos 
y salados; plumas sucias, limpias, clasificadas y|o 
mezcladas; cerdas sucias y lavadas; astas y machos 
de asta; sebos simplemente derretidos o - pisados; 
leña, carbón vegetal, carbonilla y tierra de carbón 
vegetal; tabacos, cigarros y cigarrillos; cereales y 
oleaginosos; hortalizas, legumbres y frutas frescas, 
comillas v bulbos; harinas de trigo, maíz y cen- 
teno: fideos, afrecho y afrechltlo; pan, galleta co- 



mún y productos similares de panadería; azúcar do 
caña y do remolacha; vinos genulnos; alcohol des- 
naturalizado para combustible; productos frescos 
de la pesca; jabones, dentífricos, sueros y vacunas; 
ladrillos y bloques promoldcados de hormigón ; cal» 
arena y canto rodado; sal fina y sal gruesa; pro- 
ductos de hi3 explotaciones mineras, ya se trate 
do substancias minerales en su estado natural, en 
bruto o molidas y los concentrados; hielo común; 
leche fresca, o pasterizada, ^rema, manteca y que- 
po; miel de abejas; aceites comestibles; manuten- j 
ción preparada para animales; productos do grania ! 
elaborados dentro de un régimen do trabajo fami- 
liar y 'en general, los productos de la gan-idoría, 
de la agricultura y forestales en tanto no hayan' 
sufrido elaboración O tratamiento no índJspensables 
para su conservación en estado natural o acondi- 
cionamiento: 

d) Las ventas efectuadas a las cooperativas de consumo 
constituidas de acuerdo a, la ley 11.3SS o inscritas 
como tales en el Ministerio de Comercio; 

g) La venta de libros, diarios, periódicos y revistas; 

i) EJ suministro de servicios públicos do gas, elec- 
tricidad y similares y las ventas de estos mismos 
productos a empresas que presten talos servicios- 

k) Las ventas do papel destinado a la impresión de 
libros, diarios, periódicos y revistas. 

3% Deróganse el inciso b) del articulo 11 y él artícu- 
lo. 12. . 
ARTICULO 7> -— Modifícase, a partir del lo de enero de 

-1D55, la ley' de impuesto» internos (texto ordenado en 

1952), en la siguiente forma; 

1. Derógase el articulo 21. 

2. Substitúyense los artículos 31, "5, -10, 41 y 43, por 
los siguientes: 

Artículo 31. — Los cigarrillos tributarán un impuesto 
del cincuenta y dos por ciento (52%) al setenta y 
cinco por ciento {75 %) sobro el precio do venta al 
consumidor, incluso impuesto, por cada unidad básica 
de diez cigarrillos cuyo peso no podrá exceder de doce 
y medio gramos. El Poder Ejecutivo fijará la escala 
do precios y graduará dicho impuesto de acuerdo con 
las distintas categorías do precios que se establezcan. 

Los cigarrillos do producción nacional o extranjera 
deberán expenderse en paquetes o envases en las 
condiciones y forma que reglamente el Poder Ejecutivo. 

Articulo 35. — Autorizase al Poder Ejecutivo para 
aumentar las tasas fijadas en .los artículos 32, inciso 
lo, 33 y 34, hasta el límite máximo do treinta y dos 
centavos moneda nacional (S 0,32) por gramo en los 
dos primeros y de sesenta pesos moneda nacional 
($ 60) por kilogramo en el ultimo; así como para re- 
bajar al ve'nte por ciento (20 %) el impuesto esta- 
blecido en el artículo 32, inciso 2 o de esta ley. 

Artículo 40. — Las fábricas podrán emplear en la 
elaboración de los productos que tengan previamente 
registrados, los residuos (palos, polvo y destronque) 
de sus propias elaboraciones y los do otras procedencias 
que ingresen a manufactura en las condiciones re- 
glamentarias que so determinen, quedando obligadas 
a incinerar el remanente, trasladarlo a depósito fiscal 
O transferirlo a otros establecimientos autorizados. 

Los organismos técnicos competentes podrán limitar 
el empleo do residuos en la composición do mezclas 
o ligas. 

Artículo 41, — El alcohol etílico, do cualquier pro- 
cedencia u origen, pagará en concepto do impuesto 
interno, por litro y por cada grado centesimal a la 
temperatura de lOoC, una tasa básica-de ? 0,03 y una 
tasa adicional do S 0.0S5. 

Están excluidos de la tasa adicional, los alcoboles 
destinados a] encabezamiento de vinos en bodega basta 
el límite máximo quo establezca la reglamentación. 

Están exevstos de impuesto (tasa básica y adicional) 
los alcoboles que utilicen en preparaciones medicinales 
o veterinarias de uso interno, los establecimientos que 
reúnan las condiciones requeridas por el Poder vüje- 
cutivo, en la proporción que el mismo determine. 

El Poder Ejecutivo reglamentará la forma y condi- 
ciones en quo ci alcohol será librado al consumo. 

ARTICULO 43. — El pago del impuesto al aleono! 
se dará en la forma prevista en los artículos 4? y 
5» de la presente ley, aceptándose letras hasta 1S0 
días de plazo de acuerdo con las normas que esta- 
blezca la Dirección General Impositiva. 

3. Agregan?© al, artículo 45, los siguientes párrafos: 
Los vinos importados de más de 13c de alcohol en 

volumen .--e considerarán alcoholizados y deberán tri- 
butar el impuesto a razón de $ 0,03 por litro y por 
grado que exceda dicho límite, salvo quo los impor- 
tadores demuestren, medíante la documentación de ori- 
gen, el carácter natural del alcohol contenido. 

Los vinagres importados, cualquiera sea la mate- 
ria prima do origen, abonarán f 0,20 por litro o frac- 
ción, 
i. Substituyese el artículo 46, por el siguiente: 

ARTICULO 40.''— "Los alcoholes que so desnatura- 
licen en forma reglaihontária quedan liberados de im- 
puesto, salvo cuando se destinen a uso externo me- 
dicamentoso o preparaciones rned i cíñales y veterina- 
rias do igual aplicación, a la ' fabricación de 'vinagres 
y a la elaboración do artículos de tocador en cuyo 
caso estarán exentos do la tasa adicional únicamente, 

5. Sustituyese el primer párrafo del articulo 51, por 
el siguiente: 

ARTICULO 51. — Como retribución do los servicios 
de desnaturalización so cobrará una tasa qu? fijará el 
Poder Ejecutivo 

6. Substituyese el artículo G4, por el siguiente: 
AltTlCULO G4. — Todas las bebidas, serán o no pro- 
ductos directos de destilación, que tengan 10» o más 
de alcohol en volumen, excluidos los vinos e hidro- 
meles, serán clasificadas como bebidas alcohólicas a 
los efectos de esto título y pagarán un impuesto in- 
terno on estampillado para ser adherido a los en- 
vases, de acuerdo a la forma que se establece a con- 
tinuación: 

a) Los vinos compuestos, vormutos, quinados y simi- 
lares, pagarán por cada envase de capacidad hasta 
50 centilitros, $ 0,05 m|n, y por los do capacidad 
de más de 50 centilitros hasta un litro, $ 1,30 mo- 
neda nacional 

b) Las bebidas quo contengan de 10? a 2K y fracción 
de grajo de alcohol en volumen pagarán por ca- 
da envase de capacidad basta 50 centilitros, pe- 
sos 0,025 m|n, y por los de capacidad hasta un li- 
tro, $ ü,05 moneda nacional; 

c) Las bebidas que contengan de 25o a 39» y fracción 
de grado do alcohol en volumen pagarán por cada 
envaso hasta 5o centilitros, ? 0,05 m|n. y por los 
de capacidad hasta un litro, $ 0,10 moneda nacio- 
nal; 

d) Las bebidas que contengan de 40° a 63^ de alco- 
hol en volumen pagarán por cada envase do ca- 
pacidad hasta 50 centilitros, pesos 0,25 y por los 
de capacidad hasta un litro, pesos 0,50. 

A los fines previstos en el articulo i"> de este tex-? 
to ordenado, so aceptarán letras hasta 90 días do pla- 
zo, cuando se trate de estampillas para vinos com- 
puestos. 

7. Agregase _al artículo 74, el siguiente párrafo: 
Las compañías argentinas do seguros que hubieren 

efectuado reaseguros O que reaseguren en el extran- 
jero on 10-í casos especiales previstos en los artículos 
17 y 20 do la ley 12.988, 5» de Ja ley 12.S8S (texto or- 
denado en 3953) y 6° y 8' del estatuto orgánico del 
Instituto Nacional d© Reaseguros aprobado por de- 
creto 10-073153, no deberán completar la diferencia de 
tasas a quo alude el párrafo anterior. Tampoco com- 
pletarán las diferencias' por los reaseguros en compa- 
ñías extranjeras" realizados con anterioridad a la ini- 
ciación do las- operaciones del ex Instituto Mixto Ar- 
gentino de Reaseguros. 

8. Substituyóse el inciso b) del articulo . 75, por el 
fiig.'¡íente; 



b) En relación a las primas convenidas, o al valor 
asegurado en el caso de seguro» sobre la vida, pa- 
garán el mismo sellado quo loa seguros contrata- 
dos en la República, 
8. Substituyes» el último párrafo del artículo 96, por 
el siguiente: 
Queda prohibido a los efectos do esta imposición, 
deducir do las unidades de venta, los valoras atribuí- 
dos a los continentes o a los artículos que ias com- 
plementen, debiendo el Impuesto calcularse sobre el 
precio de venta asignado al todo, Sólo se autoriza- 
rá tal deducción para el expendio de cerveza, en cuyo 
caso se gravará exclusivamente el producto con pres- 
ciiidencta de los envases que lo contienen, siempre que 
éstos sean objeto do un contrato de comodato. 

10. Substituye uso los artículos 110 y 111, por los si- 
guientes: 

ARTICULO 110. — Los objetos suntuarios abonarán 
en coviceplo de impuesto interno la tasa del 5 % en 
cada una de las etapas do su comercialización, 

ARTICULO 311. — Están sujetos al gravamen: 

a) Las piedras preciosas O semipreciosas naturales o 
reconstituidas; lapidadas; piedras duras talladas y 
perlas naturales o de. cultivo, se encuentren suel- 
tas, armadas o engarzadas; 

b) Los objetos para cuya confección se utilicen en 
.cualquier forma o proporción platino, paladio, oro, 

plata, porcelana, cristal, jade, marfil, ámbar, ca- 
rey, coral, espuma de mar o cristal de roca; 
o) Las monedas de oro o plata con aditamentos ex- 
traños a su cuño; 

d) Las pr. indas de vestir con individualidad propia, 
confeccionadas con pieles de peletería; 

e) Los tapices y alfombras confeccionados a mano. 
En las condiciones quo reglamente el Poder Ejecu- 
tivo quedan exentos de este impuesto, cualquiera fue- 
ro el material empleado en su elaboración los obje- 
tos que por- razone9 de orden técnico-constructivo In- 
tegren instrumental científico; los ritualment© indis- 
pensables para el Oficio religioso público; los anillos 
de alianza matrimonial; las medallas que acrediten 
el ejercicio do la función pública u otras quo otorguen 
los poderes públicos; los distintivos, emblemas y atri- 
butos usados por las fuerzas armadas y policiales; 
las condecoraciones oficiales; las prendas de vestir 
con adornos de piel y las ropas de trabajo. 

Están asimismo exentos del gravamen los artículos 
a los que se agregue alguno de los materiales enume- 
rados en el inciso b) bajo la forma do baño, fileteado, 
virola, guarda, esquinero, monograma u Otros adita- 
mentos de características similares. 

11. Substituyese el último párrafo del artículo 112, por 
el siguiente: 

Las cubiertas para neumáticos utilizables eh moto- 
netas, bicicletas, triciclos y juguetes y las provenien- 
tes de un recauchuíaje total o parcial, quedan libera- 
das del pago del Impuesto, 

El Poder Ejecutivo establecerá la forma de expen- 
dio y circulación do los productos cuyos gravámenes 
se modifican por el presento articulo, como asimismo 
la forma, condiciones y plazos en que se ^alistarán 
las diferencias de tributos respecto d© las existencias 
d© tales artículos a la fecha de entrada en vigencia 
do les r;uo\ os gravámenes. 

Ait. S» — - Substituyese el inciso 3o del articulo 6» 
de la ley 14.273, por el siguiente: 

39 Las cidras, y los hidromeles de diez o más gra- 
dos de alcohol, cualquiera fuere su clasificación, 
do producción nacional O importados, abonarán 
en concepto de impuesto interno, tas?.s de has- 
ta $ 0,80 y ¥ 0,50, respectivamente. 
Art. !)<? — Modifícase la ley de contribución inmobi- 
liaria, (te.vto ordenado en 1950), en la siguiente for- 
ma: 
■ 1. Substituyese el artículo -21, por el siguiente: 

ARTICULO 21. — Do acuerdo a lo dispuesto en el 
artículo 12, la contribución inmobiliaria en la Capi- 
tal Federal se cobrará anualmente, aplicando sobre 
el avalúo oficial atribuido a cada inmueble, las si- 
guientes tasas; 

1» inmuebles edificados, excepto los comprendidos en 
en el apartado 2? do esto artículo; 

a) El dieciséis por mil (1G o|oo) cuando su valuación 
no exceda de treinta mil pesos moneda nacional 
{$■ SO. 000); 

b) 151 dieciocho por mil (18o|oo) cuando su valua- 
ción sea superior a treinta mil pesos moneda na- 
cional (S 30.000) y no exceda de cien mil pesos 
moneda nacional (í 100.000); 

c) El veinte por mil (~0 ojoo) cuando su valuación 
sea superior a cien mil pesos moneda nacional 
C? 100,000). 

2' .Inmuebles edificados, habilitados a partir del lfr 
de enero de 1S55: 

a) El diez r.or mil (10 o[oo) cuando su valuación 
no exceda de noventa mil pesos moneda nacional 
(5 90.000); 

b) El doce por mil (12 o(oo) cuando su valuación 
sea superior a noventa mil pesos moneda nacio- 
nal ($ SO-000) y no exceda de doscientos mil pesos 
moneda nacional ($ 200.000); 

c) El catorce por mil (14 o|oo) cuando su valuación 
sea superior a doscientos mil pesos moneda na- 
cional (S 200.000). 

Las tasas establecidas en este apartado se aplica- 
rán, asimismo, a partir del l» do enero de 1955, a 
todos los inmuebles habilitados o que hayan sido ob- 
jeto de revaluación, conforme a Jo dispuesto por el 
inciso b) del artículo 35 de esta ley, desde el 1" de 
enero de 1952. 
S<? Los terrenos baldíos pagarán el treinta por mil 

(3Q'oloo) a partir del ifl de enero de 195S. 
2. Agréganse al articulo 24, los siguientes párrafos: 

La3 construcciones realizadas de acuerdo con el ré- 
gimen del decreto 16.465¡47 y sus complementarme, 
estarán exentas por el termino de diez (10) años 
contados a partir- de- la fecha de habilitación de las 
obras, del mayor gravamen que pudiera correspon- 
derás con motivo d© la ampliación efectuada. 

Las ampliaciones que se realicen con posterioridad 
a la vigencia del decreto 16.465Ü7, estarán exentas 
d© un tercio del mayor gravamen aplicable (parte 
correspondiente al impuesto territorial) por igual 
período al establecido en el párrafo anterior, siem- 
pre que las nuevas construcciones se efectúen con- 
forme a los requisitos y en las condiciones que esta- 
blezca la reglamentación. 

La exención a que se refieren los dos párrafos 
precedentes, no alcanza a las diferencias de con- 
tribución que corr escondiera satisfacer por el in- 
mueble primitivo, a raíz de la facultad acordada al 
Poder Ejecutivo por el artículo 32 de ]a presente ley, 
3 Substitúvense, a partir del 1» de ene2-o de 1355, 
los incisos a), e) y f) del. artículo 35, por los 
siguientes: 
a)- Las propiedades de la Nación, de las provincias 
y de la Municipalidad de la Capital Federal ocu- 
padas pc-r dependencias que ejerzan funciones ue 
Estado como poder público: 

e) Los inmuebles destinados al cumplimiento de los 
fines e>e las asociaciones mutualistas y d© las so- 
ciedades cooperativas de consumo que cumplan las 
exigencias de su respectivo régimen legal; 

f) Los inmuebles en que funcionen escuelas particu- 
lares, subvencionadas por el Estado, siempre que 
el número de alumnos a los que se imparta ins- 
trucción q-ratuUa en idioma nacional no sea infe- 
rior al que fijo la re^lamenución; quedan ex- 
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cluídos de los beneficios de esta exención los lo- 
cadores que no mantengan vinculación con el 
instituto de enseñanza. 

4 Agrégase al artículo 26, el siguiente parrado: 
'Exímese de un tercio de la contribución inmobi- 
liaria (parte correspondiente al impuesto territorial) 
por el término de cinco (5) años contados desde su 
habilitación, a las propiedades urbanas destinadas a 
vivienda — incluida las unidades construidas _ bajo 
el régimen de la propiedad horizontal o propiedad 
colectiva — cuya valuación fiscal no supere los im- 
portes c-ue fijo la reglamentación, a condición de 

■ que sean habitadas por sus dueños. 

Esta exención regirá, para las ^viviendas íiamma- 
das a partir del 1* de enero de 1355. 
5. Substituyese el inciso b) del artículo 3u, por el 

b) Por construcción, ampliación, reedificación, refec- 
ción, demolición o cualquier clase de transfor- 
mación. „ , , . 
G Agréganse al artículo 35, los Siguientes párrafos: 
'La división de edificios para su venta bajo el ré- 
gimen de la propiedad horizontal, no dará lugar a 
la rectificación de la valuación fiscal vigente, la que 
se prorrateará entre las distintas unidades confor- 
me con los índices que determine la dirección. 

Déjanse sin efecto, a partir del le de enero de 
1955 las revaluacionos practicadas de edificios ven- 
didos bajo el régimen de la propiedad horizontal, a 
los- que "se aplicará desde dicha feclia, lo dispuesto 
en el párrafo anterior. l( ,. „. 

1 . Substituyese eA segundo párrafo del artículo áí>, 
por el siguiente: 
La acción del fisco y de los contribuyentes para 
el cobro o la acreditación de las diferencias corres- 
pondientes al lapso comprendido entre la fecha de la 
modificación y la de su denuncia, prescribirá a los 
cinco (5) años. El término de la prescripción comen- 
zará a correr desde el 19 de enero siguiente al ano 
en que se hubiere efectuado la denuncia o la notifi- 
cación de la íiueva valuación, respectiv amenté. En 
cuanto a la prescripción do los períodos posteriores 
al año de la denuncia, regirá lo dispuesto en el 
artículo 53. . . . „ 

5, Substituyese el primer párrafo del artículo 4t>, 
por el siguiente: 

Los compradores de tierras fiscales están obliga- 
dos a registrar sus títulos o certificados de compra 
en la «ireccién General Impositiva dentro de los dos 
(2) mese* de la fecha de otorgamiento do los mis- 
mos. 
ARTICULO io. — Modifícase la ley 13.20!, en la si- 

l" Amplíase a 'noventa (30) días el plazo establecido 

en el articulo 14, primer párrafo in fine. 
2 Substituyese el artículo 19, por el siguiente: 

Artículo 19. — Notificado el propietario de la con- 
signación, declarará el juez transferida la propie- 
dad sirviendo el auto v sus antecedentes de_ sufi- 
ciente título traslativo, el que deberá ser inscrito en 
el Retristro de la Propiedad, Dicho auto se comuni- 
cará al Tribunal de Tasaciones con una antelación 
de veinte (20) días por lo menos a la fecha en que 
se ha de otorgar la posesión judicial del bien ex- 
propiado, 
AHTICULO ti. — Modifícase la ley de sellos (texto 
ordenado en 1952), en la siguiente forma: 

1. Substituyese el inciso b) del artículo 2<?, por el 
siguiente: , , , „„¿„„„ 

b) Los extendidos en las provincias o en el e-xttan- 
jero de cuyo texto resulte que deban ser nego- 
ciados, ejecutados o cumplidos en jurisdicción na- 
cional Con excepción de los casos previstos en 
la presente disposición, las operaciones y contra- 
tos concertados en las provincias con bancos ofi- 
ciales nacionales ubicados en las mismas, no se 
encuentran sujetos al pago del gravamen, ^ 

2. Substituyese el último párrafo del artículo "*, por 
el siguiente: 

Facúltase a la Dirección General Impositiva a apli- 
car para este impuesto, total o parcialmente, las 
formas de pago establecidas en la ley 11.0S3, como 
asi también, para conceder prórrogas conforme a lo 
previsto en dicho texto legal. 

3. Agregase al artículo i-> el siguiente párrafo: _ 
Toda prórroga expresa do un contrato u obligación 

se considerará como una nueva operación sujeta a 

i. Substituyese el inciso s) del artículo 14, por el 
siguiente: 

6) Las fianzas u otras obligaciones accesorias, como 
asimismo la constitución de prendas, y en gene- 
ral los instrumentos en que se consigue la obli- 
gación del otorgante de dar sumas de dinero 
cuando no estén gravados por esta ley con un 
impuesto especial. 

5 Substitúvese el artículo 20 por el siguiente; 
Artículo 20. — Cuando el valor de los actos suje- 
tos a impuesto proporcional sea indeterminado, so 
fijará el sellado en base a una declaración jurada 
estimativa que deberán formular las partes dentro 
de los plazos reglamentarios de habilitación de los 
documentos respectivos, en la forfna que establezca 
la Dirección General Impositiva. Picna estimación 
podrá ser impugnada por la dirección, quien la 
practicará de oficio con arreglo a los elementos de 
información existentes a la focha del acto. 

Cuando se fije como precio el corriente en fecha 
futura se pagará el impuesto con arreglo al precio 
do plaza a la techa del otorgamiento. A estos efec- 
tos las dependencias técnicas del listado y entida- 
des autónomas asesorarán a la dirección cuando lo 
solicite. 

A falta de elementos suficiente para practicar una 
estimación aproximada, fe aplicará el impuesto del 
artículo 03. incisos p), r) o s), segibj corresponda. 

Cuando la estimación de las partes sea Inferior 
a la que practlaue la dirección, se integrará sin 
multa la diferencia de impuesto siempre que la de- 
claración jurada estimativa hubiera sido presentada 
dentro de los términos reglamentarios de habilita- 
ción y que en la misma no se hubieran ocultado los 
datos destinados a determinar el gravamen o que 
los consignados no fueran falsos. - 

6. Agregase al artículo 20 el siguiente párrafo: 

En las escrituras de ampliación de hipotecas cons- 
tituidas a favor de instituciones oficiales, el im- 
puesto se pagará sobre el monto de la ampliación, 
aun en el caso de que con motivo de la unificación 
realizada quede prorrogado el plazo de la obliga- 
ción originaria. 
7 Substitdvese el articulo 32 por el siguiente: 

Artículo 32. — Pagarán el cuatro por diez mil 
(4 o! ooo), por cada parte, las operaciones de com- 
praventa, al contado o a plazos de cereales, oleagi- 
nosos, productos o subproductos de la ganadería o 
agricultura y frutos del país, semovientes, títulos, 
acciones, deb entures y valores fiduciarios en gene- 
ral, siempre que sean registradas en las boleas o 
mercados que las mismas agrupan, de acuerdo con 
las disposiciones estatutarias y reglamentarias de 
■ aquéllas y concertadas baío las siguientes condicio- 
nes, que" reglamentará el Poder Ejecutivo: 

a) Que sean formalizadas por las partes, o por co- 
misionistas intermediarios en los formularios ofi- 
ciales que las bolsas emitan; , 

b) Que se inscriban en los libros que al efecto lle- 
varán las bolsas para el registro de las opera- 
ciones, * 

Pñs tf-irs.ir-^tn^r-s oue, con observancia de estos 
mismos requisitos, sean registradas tu los mcrcií.oa ' 



a término, satisfarán un gravamen del quince por 
diez mil (15 o|ooo) por cada parto, 

8. Substitüyense los capítulos IV y V del título II 
por el siguiente; 

CAPITULO IV 

Operaciones monetarias que devenguen interés 

Artículo 33. — La concesión o apertura de créditos 
o autorizaciones para girar en descubierto, siempre 
que se encuentren instrumentadas, sin perjuicio del 
gravamen que establece- el articulo siguiente, abona- 
rán por cada mes o fracción del término de su vi- 
gencia sobre el importe acordado el medio por mil 
(0,50 o¡oo). , , 

Artículo 34. — La utilización de créditos en des- 
cubierto, los depósitos monetarios y en general todo 
crédito o débito en cuenta no documentado origina- 
do en una entrega o recepción de dinero, que deven- 
guen interés, estarán gravados con el diez por mil 
(10 o!oo) anual. 

El impuesto se liquidará en proporción al tiempo 
de utilización o depósito de los fondos, y se calculará 
sobre la base de los numerales establecidos para la 
liquidación de los intereses y en el momento en que 
éstos se debiten, acrediten o abonen. 

En los casos de cuentas con saldos alternativa- 
mente deudores y acreedores, el gravamen t deberá 
liquidarse en forma independiente sobre los nume- 
rales respectivos. 

Artículo 35. — Los adelantos y créditos en cuenta 
corriente especial, garantizados con hipoteca, sólo 
pagarán el impuesto cuando la operación tenga el 
carácter de cuenta corriente bancaria, es decir, cuan- 
do el importe de 3a misma pueda ser cubierto total 
o parcialmente por el deudor y él esté autorizado 
para hacer nuevamente uso del mismo crédito des- 
pués de haberlo cubierto. 

Exímese de sellado a las escrituras hipotecarias 
y demás garantías otorgadas en seguridad de ope- 
raciones sujetas al impuesto determinado en este 
capitulo, aun cuando esas garantías sean extensivas 
a. las futuras renovaciones de esas operaciones. 

No pagarán el impuesto establecido por el ar- 
tículo 14, inciso j), los conformes de cuentas com- 
prendidas en las disposiciones de este capítulo. 

Artículo 3G. — Quedan exentos del impuesto es- 
tablecido en este capítulo: 

a) Los créditos bancarios en descubierto por un pla- 
zo no mayor de dos (2) días, producidos por 
cheques firmados por comisionistas de bolsa que 
oficialmente lo acrediten; 

b) Los créditos bancarios en descubierto con caución 
de títulos públicos concedidos a comisionistas de 
bolsa; 

c) Los adelantos entre bancos, con o sin caución; 

d) Los créditos en moneda legal concedidos por los 
bancos a corresponsales del exterior; 

e) Los depósitos bancarios en caja, de ahorro, cual- 
quiera sea la modalidad adoptada para la liqui- 
dación y pago de los Intereses. 

Artículo 37. — Sin perjuicio de la responsabilidad 
fijada para los contratantes por la presente ley, la 
parte a cuyo cargo se encuentra el pago de los 
intereses deberá ingresar los gravámenes estableci- 
dos en este capítulo. 

En caso de que la parte a cuyo cargo se encuen- 
tra el pago de los intereses se domicilie fuera de 
jurisdicción nacional o no lleve luiros que permitan 
la liquidación del impuesto, el mismo será ingresado 
por la otra parte contratante. 

Cuando la operación haya sido concertada con los 
bancos de la Ley J.2.1GG, domiciliados en la Capital 
Federal o territorios nacionales, el impuesto catará 
a cargo íntegramente de quien contrate con tales 
instituciones, debiéndose realizar el ingreso respec- 
tivo con Intervención de. los mismos. 

9. Substituyese el capítulo VI del título IT por el 
siguiente: 

CAPITULO VI 



Operaciones con el c:v*cri 




responsables de su ingreso. 

listarán sujetos, asimismo, al pago de igual gra- 



dúen una iran^itreneía i tííw u^ jll/jí^u^., ^h m n.i.n, 

que determine la reglamentación. 

Artículo 41. — Las operaciones de cambio denomi- 
- — ■ ■■ ,.._■.. — ..- *-- ~!~, U ltá- 




iii terv t:ii^ .in- vn ¡un u ■(..-> uyuiív*.iujLü.-i .tv.iii *.*.} ¿,no..*^^, 

quedan sujetas a un impuesto del uno y medio por 
mil (l 1 /- °/oo) por mes o fracción. 

Las operaciones de compraventa de cambio extran- 
jero que se liquidan por compensación exacta o con 
diferencia o por diferencia de cambio, serán consi- 
deradas como una compra y una venta de moneda 
extranjera y abonarán el impuesto correspondiente 
a cada operación. 

En las anulaciones de compra o de venta de mone- 
da extranjera se pagará el impuesto que correspon- 
da a la nueva operación que se origine con motivo 
de dicha anulación. 

Artículo 42, — No abonarán el impuesto: 

a) Los documentos que deban ejecutarse, cumplirse 
o producir efectos en las provincias: 

b) Los documentos provenientes del exterior sim- 
plemente de tránsito en el país; 

c) Los arbitrajes que las instituciones autorizadas 
realicen entre sí, o con sus corresponsales, o con 
firmas y particulares del país o del exterior, 
siempre que se trate de una moneda extranjera 
contra otra moneda extranjera; 

d) Las operaciones de pase y la compraventa de le- 
tras de cambio, cheques, giros, órdenes de pago 
v transferencias sobre el exterior que realicen 
entre sí las instituciones autorizadas domiciliadas 
en el país: 

e) La compraventa de billetes de banco y moneda 
metálica. 

Facúltase al Poder Fjecutivo para extender a otras 
operaciones la exención acordada por el presente ar- 
tículo. 

10. Substitúyense los artículos GÜ, Gl y C2 por los 
siguientes: 

Articulo GO. — Corresponde impuesto fijo de: Diez 
centavos moneda nacional ($ m/n. 0,10): 

a) A los cheques que no circulen fuera de la plaza 
de su emisión y los librados por los bancos a la 
orden de un tercero y a cargo de sí mismos; 

b) A los duplicados de notas de crédito: 
Cincuenta centavos moneda nacional ($ m/n.0,G0>; 

c) A las autorizaciones para retirar fondos de depó- 
sitos a plazo fijo, para endosar cheques con el 
objeto de depositarlos en cuenta corriente, o para 
librar el) oq ti es contra estas cuentas; 

d) A los documentos denominados "trust receípt", 
por los cuales los destinatarios de las mercade- 
rías retiran de los bancos. los documentos de em- 
barque al solo efecto de solicitar el íinállsis o 
revisión d$ la mercadería, siempre que por los 



mismos no se transfiera su dominio ni se contrai- 
ga obligación de pagar algún importe. 
Artículo 61, — Los recibos de dinero, de chequea 
y giros, y en general cualquier constancia que exte- 
riorice la recepción de una suma de dinero consig- 
nada en instrumento privado, sus duplicados y demás 
ejemplares abonarán cada uno el siguiente impuesto: 

Do más de $ 



20 


h 


ista 


$ % 100 $ "■ 


; 0,20 


100 






500 „ 


0,50 


500 




lf 


1.000 „ 


1,00 


1.000 






5.000 „ 


2,00 


5.000 






50.000 ,, 


3,00 


51). 000 








5,00 



El impuesto a los recibos será satisfecho por sus 
otorgantes siendo a cargo de Iok que recaben los 
duplicados y demás ejemplares el gravamen corres- 
pondiente a osos instrumentos. 

Artículo G2. — Los giros internos pagaderos a su 
presentación t hasta cinco (5) días vista, abonarán 
el impuesto con arreglo a la siguiente escala: 

De más de $ 



20 


hasta 


í 100 $ 0,20 


100 


p> 


500 „ 0,50 


500 




„ 1.000 „ 1.— 


1.000 




„ o. 000 „ 2.— 


6.000 




„ 50.000 „ 3.-— 


50.000 




., 5. — 



Estarán sujetos a la misma imposición los chequea 
de plaza a plí.2a y todos los demás instrumentos que 
impliquen transferencias de fondo3. 

Si los documentos pagaderos a su presentación o 
hasta cinco (5) días vista no se aceptaren, pagaren 
o protestaren dentro de un mes de la fecha de su 
otorgamiento, pagarán el impuesto prescrito por el 
artículo 14, inciso 1), • deduciéndose en tal caso el 
gravamen tributado en virtud del presente artículo. 

El Impuesto de los documentos comprendidos en 
este articulo, cuando se concierten con los bancos de 
la Ley 12.15G, será pagado en su totalidad por quie- 
nes contraten con tales Instituciones. 

11. Sustitúvense el apartado 3q del inciso e) y el 
inciso f) del artículo 63, por los siguientes: 

3» No se prorrogue o amplíe el plazo convenido. 

f) A los contratos o promesas de contratos de com- 
praventa de cosas muebles o casas de negocio, 
cuando se subordine su validez al otorgamiento 
posterior de escritura pública o al cumplimiento 
de las formalidades determinadas en la Ley 11.567, 
y a las cesiones y transferencias de tales con- 
tratos y promesas, 

12. Sustituyese el artículo 50, por el siguiente: 
Artículo 00, — Serán repuestas con el sellado de 

actuación que corresponda, según el valor del juicio, 
todas las piezas que con cualquier motivo sean agre- 
gadas a un expediente judicial o arbitral, salvo los 
instrumentos públicos o privados que hayan pagado 
el impuesto de sellos nacional, provincial o municipal 
correspondiente, los que estén expresamente excep- 
tuados del mismo y los que debiendo haberlo pagado 
hayan infringido las presentes disposiciones, en cuyo 
último caso s« procederá en la forma establecida en 
los artículos 137 y siguientes. 

En los expedientes Judiciales o arbitrales en que 
una de las partes se halle eximida del impuesto que 
establece esta l&y, la parte contraria qué resulte ven- 
cida, con imposición de costas, deberá reponer el 
total del sellado de actuación, Incluso las fojas en 
que actuó o que utilizó la parte exenta. 

13. Agrégase al artículo 04, el siguiente inciso: 

q) En general, los juicios susceptibles de tener va- 
lor, no previstos en la enumeración anterior, el 
cinco por mil (5 0/00). 

14. Agrégase al articulo 98, los siguientes incisos: 

e) En los juicios por separación de bienes, cuando 
se promueva la liquidación de la sociedad conyu- 
gal o se la instrumente por acuerdo de partes; 

f) En las peticiones de herencias, al determinarse el 
valor de la parte correspondiente al peticionante. 

15. Agrégase al artículo 101, el siguiente párrafo: 
En los casos en que una de las partes se halle exi- 
mida del impuesto que determina la presente ley y 
la parte contraria resulte vencida con imposición de 
costas, ésta soportará y deberá satisfacer el sello 
de justicia que hubiese correspondido abonar a la 
parte exenta. 

16. Substitúyense los incisos 19 y 2? del artículo 103, 
por los siguientes: 

1? La Nación, las provincias, las municipalidades, las 
dependencias administrativas nacionales, provin- 
ciales o municipales, las comisiones de fomento 
oficialmente reconocidas y las reparticiones au- 
tárquícas. 

No se encuentran comprendidos en esta exención 
los organismos o empresas <lei Estado que ejer- 
zan actos de industria y/o comercio como entida- 
des de derecho privado, salvo el caso de la pres- 
tación de servicios públicos o de la realización de 
operaciones o contratos vinculados con la defensa 
nacional. 

29 Los bancos oficiales nacionales, provinciales y mu- 
nicipales y el Instituto Argentino do Promoción del 
Intercambio. 

17. Agréganse al artículo 103 los siguientes Incisos: 
4S, Los escritos y actuaciones que en cumplimiento 

do disposiciones legales o reglamentarias pre- 
senten y tramiten los patronos y asociaciones 
patronales ante las cajas nacionales de pre- 
visión, a partir de la fecha de sanción de la 
ley 14.236 
■4 5. Los contratos y operaciones motivados por 
C07ivenios subscritos entro el gobierno nacional 
y gobiernos extranjeros, siempre que medie 
reciprocidad de trato. 

18. Substituyendo los artículos 105 y IOS, por los 
siguientes: 

Articulo 105. — Estarán exentas del pago de seüado 
las fianzas u otras obligaciones accesorias, como asi- 
mismo la constitución de prendas, cuando se prueba 
que han sido contraídas para garantizar obligaciones 
no vencidas, documentadas en jurisdicción nacional o 
en la forma prevista en el artículo 2<?, inciso b) de la 
presento ley. 

Articulo 108. — Ninguna de las exenciones estable- 
cidas por esta lev alcanza al sollo que deben U?vnr 
las fojas do los cuadernos do los protocolos de los 
escribanos, ni a las do los testimonios de escrituras 
públicas otorgadas por los escribanos do registro. 

19. Substituyese el artículo 113, por el siguiente: 
Artículo 113. — El impuesto correspondiente a las 

escrituras públicas se pagará bajo la responsabilidad 
directa del escribano titular del registro sin perjuicio 
de la que además corresponda al adscripto por las es- 
crituras que él autorice en la forma que establezca la 
Dirección General Impositiva. 

La dirección podrá impugnar las liquidaciones prac- 
ticadas por los escribanos dentro de los ciento ochenta 
(180) días de presentadas, Intimando a los titulares 
el pago de las diferencias que pudieran resultar h"'Jo 
apercibimiento de multa. Dentro de los quince (15) días 
de notificada la intimación, deberá Ingresarse el im- 
puesto omitido, o bien presentar escrito fundado en 
caso do disconformidad. Contra la resolución que sobre 
tal reclamo se dicto podrá interponerse ei recurso da 
reconsideración que autoriza el artículo 130 do esta 
ley, , , , 

Transcurrido el término estableció o en el párrafo 
anterior v salvo en el caso de manifestación falsa ti 
ocultación de los elementos destinados a determinar el 
impuesto, cesa toda responsabilidad del escribano por 

(Cotttluúa en la. pág. KisuUut»? 
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INTRODUCIDAS A LA LEY DE IMPUESTOS INTERNOS 
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c; A P 1 T U L O I 

Disroííjí:iO-\ií;s GJ-vsF.íiA.f,Ks 

Kégimeu FIseffl 

ArticKiu i? — La aplicación, percepción y fisuuiiaa- . 
cion de loa impuestos establecidos en el Título I de la 
ley de impuestos internos (texto ordenado en 1952), ; 
con las modificaciones introducidas por las Leyes ' 
14.273, 14.347, 14.3S5 y 14.393, se sujetará a las iiorma3 
generales establecidas en este Capítulo, con las am- 
pliaciones y limitaciones que para cada rubro en par- ¡ 
ti otilar se determina en los capítulos respectivos:, >, 

Responsable** 

Art. íit — Se encuentran comprendidos en el régimen ; 
de este título y deberán ingresar el impuesto en la ' 
oportunidad indicada a continuación: 1 

a> Los importadores, aníes de retirar la meicadería j 
de aduana, de conformidad con la declaración que i 
para tales efectos deban presentar; i 

b) Los fabricantes que elaboran productos cuyo es- 
tampillado es obligatorio, en el momento del reti- 
ro de los correspondientes valores fiscales, cuando i 
éstos se abonen a su entrega o al vencimiento de I 
los recibos provisionales o letras, según el caso. [ 
Ello, sin perjuicio del ajuste definitivo a base de I 
la respectiva declaración jurada; I 

c) Loa fabricantes que elaboran productos no sujetos j 
al régimen d e estampillado y los responsables en ' 
materia de seguros, capitalización y ahorro, al í 



Introdúceme Modificaciones . . . 

(YieMe de la páff. jmttrior) 

«1 impone del sollado omitido, el que será exigibie 
solidariamente contra cualquiera de las partes que 
debieron satisfacer el impuesto. 

20. Substituyese el articulo 117 por el ni«uiente; 

Artículo 117. — Loa r«cibos sin el Impuesto corree' 
pondiente, estarán sujetos a, las siguientes multas: 
De $ '5 los gravados con í 1 20 y J 0,50 

„ 20 „ „ ,; „ 3. — „ „ 5.— 

Be estas penalidades serán solidariamente respon- 
sables todos los infractores en la misma extofts'.ó» que 
establece el artículo anterior. 

21. Substituyes* el capítulo ITT del tftnWv Ví.TT fio- »-i 
írigutr-ntc • 

■ ■aPITüLO n ; 

ft f i- u r X o s 

Articulo .wü. — Conu'ü las resolución l-s li-.- ¿ ¡t di- 
rección, excepto las dictadas en recursos de repetición, 
los contribuyentes o responsables podrán interponer 
rcf.urso de reconsideración que se regirá por las dis- 
posiciones de la ley 11.S8U. 

Articulo 131. — Los contribuyentes o responsables 
podrán repetir el impuesto abonado voluntaria o com- 
pulsivamente y las multas pagadas sin requerimiento 
de 3 fisco interponiendo recurso ante la dirección, el 
que será, requisito necesario para ocurrir a la justicia. 
Transcurridos seis (6) meses después de Iniciada la 
reclamación sin que se haya dictado resolución admi- 
nistrativa, el interesado podrá optar entro esperar la 
resolución que dejo expedita la vía judicial u ocurrir 
directamente ante la justicia. 

Artículo 332. — Podrá interponerse demanda- conten- 
ciosa contra el fisco nacional, siempre que se cuestione 
una suma mavor de cíen pesos moneda nacional 

a) En los casos ele resoluciones recaídas en rearaos 
de reconsideración do multas; 

b) En los casos de resolución recaídas en recursos de 
repetición; 

O En los casos de nú resolverse administrativamente 
dentro del plazo establecido en el artículo anterior 
el recurso de repetición. 

En los supuestos de los incisos a) y b), J.a demanda 
deberá presentarse en el perentorio término de quince 
(15) días a contar de la notificación de la. resolución 
* dvai n Lstr ativa. . , 

Articulo 133. — El procedimiento judicial se regirá 
por !.:is disposiciones de la ley 11.683. ^ 

£?. Substituyanse los artículos 140, 153, 158 y Jai. por 
ios siguientes: 

Artículo 140. — Cuando el caso no requiera prueba el 
juez resolverá el incidente en el término de diez días. 
Cuando la requiera, se abrirá a prueba la causa for- 
mando incidente por separado. Do la resolución del 
j>iex podrá apelarse en relación ante el superior. 

Cuando la interposición del recurso la hubiera efec- 
tuado el presunto infractor, deberá presentar un me- 
morial en primera instancia, dando los fundamentos 
del mismo, en el término de ocho días, a contar de la 
notificación personal de la providencia que lo concede. 
E! juez concederá vista del memorial por ocho días 
al representante del fisco. 

Cuando el apelante fuera el representante del fisco, 
üím juntamente con la providencia que concede el re- 
curso el juez dará vista a dicho funcionario para que 
expreite ios fundamentos del mismo en el término de 
echo días. Del dictamen del representante del fisco se 
dará vista a las partes por igual término. Esta última 
providencia deberá notificarse personalmente. 

En )a tramitación, del incidente previsto en los ar- 
tículos 137 y siguientes, serán de aplicación subsidiaria 
las disposiciones del Código de Procedimientos de la 
Capital Federal o de la ley nacional K Q 50, en su ceso. 

Artícelo 153. — La devolución del impuesto en efec- 
tivo, el canje, la imputación o compensación en los 
instrumentos firmados, cuando se hayan ofoctuado pa- 
nos en exceso o por error, pera procedente a condición 
<t¿ que el Interesado formule su reclamación dentro 
de los cinco años contados desde el 1q de enero bI- 
g!;;cnte a la fecha de habilitación del sellado o de 
pago del impuesto, en el caso de que éste se hub'ere 
ingresado por declaración jurada. 

La devolución en efectivo podrá ser realizada por la 
dirección en forma simple y rápida con cargo a la 
recaudación del día. En igual forma, devolverá la 
autoridad policial las multas dejadas sin efecto. 

Articulo 156. — Los Impuestos establecidos por las 
presentes disposiciones y toda multa por violación a 
1«3 mismas, se prescriben por el transcurso de cinco 
uñes. El término de la prescripción comenzará a co- 
rrer desdo el le de enero siguiente al ano de la fecha 
«íi t¡ue úehif» hacerse efectivo el impuesto o eo cometió 
la infracción. 



v.-)|.-if;i¿.;r,li) fijado para la ]¡i'<.v<'i; <- r!<-i<'iii ClC l;i •Xt>- 
cJ:.i.n.i.<;:ón. jurada iv^qic'-iti'.'ít ; 

*i ) í«ü:í responsables que ¡íii!Jtituy;t>i y. los fabrica ¡.it oh 
en Ujti casos contemplados por el artículo S?, pá- 
rrafo cuarto de la ley, dentro de las condiciones 
y plazos que en el mismo se determinan; 

o í'-os tni&rmodisivios indicados ¡>;.i el artículo .1.1, se- 
sruudo párrafo de esta reglamentación, en cuanto 
concurran las circunstancias en él previstas. 

■ Cuando las reparticiones oficiales real icen actos gra- 
vados y no exista una ley que expresamente, i-as exima, 
quedan comprendidas on la» calif ilaciones y obligacio- 
nts enunciadas on este título. 

Jttfccripeiíin de los obligado* al ¡tingo del irilmíti 

Art. ií? — Los responsables enumerados en el artículo 
anterior, excepto los señalados en el inciso e), están 
obligados a inscribirse en la Dirección General Impo- 
sitiva antes de la iniciación de sus actividades. Dicha 
repartición podrá denegar o establecer límites a las 
inscripciones de los que, & su juicio, no otrezcan ga- 
rantía suficiente para el cumplimiento de las* obliga- 
ciones lósales o reglamentarias. Sin embargo, la falta 
de garantía podrá subsanarse mediante la constitución 
de una fianza a satisfacción do la Dirección. 

El organismo citado podrá üenííS&r o canchar la.s 
inscripciones, si los interesados no autorizaran expre- 
samente la inspección fiscal de las dependencias par- 
ticulares ubicadas dentro o en comunicación directa con 
los locales declarados como fábrica o depósito, a cual- 
quier hora <!tl día o de la noche. 

Podrá asimismo eliminar de oficio a los inscriptos 
cuyo paradero se desconozca o que no hayan tenido 
movimiento durante seis meses, como así cancelar la 
inscripción de los que no alcancen los límites mínimos 
de elaboración o expendio que aqufdia determine. 

La Dirección queda facultada para eximir de la obli- 
gación de inscribirse a los que: 

a) Accidentalmente fraccionen, trasvasen o corten 
artículos que hayan abonado impuesto; 

b) Por excepción fabriquen o importen pequeñas 
cantidades do artículos gravados o sujetos a fis- j 
causación, 

La meció u de repetición del impuesto o multa pv?s- ; 

cribe por el trinscurao do cinco años. ! 

La dirección queda facultada para no gestionar el j 

cobro de la deuda proscripta, o que resulte incobrable < 

por desaparición i insolvencia del deudor. 

xA-rtículO 157. — En materia de suspensión e i/ate- j 
irrupción do prescripción regirán las disposiciones de 
ia ley 11.683. ¡ 

23. Deróganse los artículos 110, m y 114. ¡ 

Las normas conten idus en este artículo regirán a 
partir del l<t de enero de 1955» con excepción de las , 
establecidas en los incisos 59), 9o) y 13), que entrarán j 
en vigor on la fecha que determino la reglamentación. I 
Las nuevas disposiciones sobre procedimientos adeai- i 
niptrativos y judiciales, se aplicarán a las actuaciones 
en trámite al lq do enero de 1955 desde al estado en j 
quo so encuentren, excepto el caso de actuaciones en ¡ 
las cuales se hubiese interpuesto el recurso de apc- ; 
laciún ante el Ministerio de Hacienda antes de ssa 
fecha que f¡o substanciarán conforme al procedimiento ; 
establecido en 1.a ley de sellos <tcx.to ordenado en 1952). 
Las normas sobre prescripción no so aplicarán a las 
•nrescripciones qutt, de acuerdo con la ley de sellos ¡ 
{texto ordenado en 1052) se hayan operado antes del ¡ 
lí de enero de 1955. 30n cuanto :t las prescripciones en i 
curso a dicha fecha, ru punto de partida se trasladará i 
al lo de enero siguiente al año de la. í.'echa en que se ¡ 
produjo el hecho u omisión que dio nacimiento a la 
acción o facultad respectiva, aplicándose a los tér- 
minos do prescripción las normas siguientes: : 
«) Sí ce mantienen o alargan los plasos, ru£ir;j.u l:is ; 
!Ki."."i¡.s disposiciones; i 
b'i üi se abrevian los plazos, se aplicarán las disposi- ! 
cienes anteriores, poro sin que el término a correr ¡ 
pueda sobrepasar, desde el 19 de enero de 1955, los ¡ 
plazos de prescripción establee -dos en el presente i 
articulo. ! 
Las nuevas disposición ys sobre anspemsión e nuc- , 
jrupción de la proscripción sólo regirán para les hechos , 
y actos posteriores al 1<? do enero de ISñá. 

Las normas sobre devolución, canje, imputación o ; 
compensación contenidas en esto artículo, no so apli- ; 
carán a les casos en que, conforme a la ley de sellos ' 
(texto ordenado en 1952), el plazo para solicitarlos 
haya vencido antes del lp do enero de 1355. 10 n cuanto j 
a los casos en los cuales a esa fecha no so hubiere ! 
operado aún el vencimiento del plazo, se aplicarán 
Jas nuevas disposiciones, a cuj r o efecto el término ¡ 
de cinco (5) años se contará a partir del 1? do enero : 
siguiente a la fecha de habilitación del sollado o la ■ 
del pago del giavamon, í 

■J31 impuesto a los cheques íijüío por e-stu nitl^uio, 
regirá para los que los bancos pongun ou circulució.n 
a partir del 19 de enero de 1955. I 

A ti TI CULO 12. — Exímese del impuesto de a ellos, siem- ; 
prc que medie reciprocidad de trato, a los contratos ; 
y operaciones a Q'vJe se reflorecí ios ¿ec-rctoa ll,í>54151 ) 
y 13J15|54, 
.AÍITíCUIjO I!!. — Modifícase, a partir del 1?. do enero de ; 
1955, la ley de derechos de inspección de sociedades i 
anónimas (texto ordenado cu 1952) en Ja siguiente t 
forma: . ¡ 

1. Substituyese el artículo 3? por el siguiente; ; 
Artículo IV. — T^as entidades reconocidas por el Poder . 

Ejecutivo, asi como las autorizadas para establecer ¡ 
en el país sucursal o agencia de sus operaciones y las ■ 
inscritas conforme a la ley 8.807, pagarán en concepto ■ 
de derecho anual de inspección una cuota fija de ; 
$ 1.000 más un adicional do $ 100 por cada millón o 
fracción de millón del capital subscrito que arroje el , 
balance general correspondiente al ejercicio cerrado 
en el año inmediato anterior. 

Las sucursales o agencias de compañías extranjeras ! 
que no tengan capital asignado, pagarán únicamente 
2a cuota fija de $ 1.000 anuales. 

Las sociedades anónimas en liquidación abonarán : 
por el mismo concepto la suma de 5 500 anuales. 

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 5?, el 
adicional se calculará en función del capital subscrito 
en el acto constitutivo de la entidad. 

La falta do pago en término do los derechos fijados , 
en este artículo, dará lugar a la aplicación de jos 
recargos establecidos on la ley 1.1.683. 

2. .L^eróganse los artículos Í9 y 6?. 
AUTICITIjO 14. — Aclárase el artículo 17 de la ley 1Í.38Ü ; 

en el sentido do auo el quince por ciento (15 %) a ¡ 
que so refiere el mismo, se aplicará sobre el precio : 
de venta do las cubiertas en igual forma que la tasa | 
del treinta por ciento (30 %) fijada por el artículo 112 ! 
de la ley de impuestos internos (texto ordenado en ; 
1952), ¡ 

A»TJCU3LO 13. — Comuniqúese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argent.no, 1 
en Buenos Aires, a 13 do diefembre de 1954. \ 

.ALBERTO TKISATEHjE ANTONIO .7. Btfja'jTK'/ ; 

Alberto H. Reales 33duardo T. OH ver I 

— neglstrada ti ajo el Nq 14.303 — | 

Buenos Aires, 22 de diciembre do jSS'J. i 

POB. TANTO: ¡ 

Téngase por Ley de la Nación, cümpluse, comuniqúese, ; 
publíqueso, dése a la- D'reccíon fien eral del Registro 
Tíacional y archívese, 

■FKU.03I?. — VeüzQ J. Bffnajiwí. j 

IMBCJKKTO Jf* 22.700 



Jit\i-i'ir>eKni de los <(i»e operan con 'iirod 11 vto.« 

tíscillixíuloíi 

¡ Av(. tv - i ^1 Diriiivlón podrá, cuando lo creyera con- 
! veniente, disponer la inscripción de los que produzcan, 
: fabriquen, importen o comercien con materias que inte- 
; gren los productos gravados o intervengan en su ela- 
: - horaci6n o con maquinarias, destinadas o c.ue puedan 
: clgstínarBc a este efecto. 

j Identificación de jnáqulnas, ensere.*, etc. 

i Arl. '••! — La dirección podrá disponer la identifica- 
'< <úóu. de las máquinas y enseres destinados o que puedan 
j destinarse a )a fabricación de artículos gravados, como 
í también el sellado que imposibilite su funcionamiento, 
I cuando razones fiscales lo aconsejen. Sin autorización de 
I la Dirección General no podrán introducirse al país, ven- 
\ derse o retirarse de lns locales en que ae hallen úepo- 
i sitados o instalados, los aparatos, maquinarlas, ense- 
| res, etc., oficialmente identificados sujetos a tal re- 
: quisito. 

1 Toda persona poseedora de máquinas O enseres para 
; los cuales se haga obligatoria la- identificación fis- 
cal, deberá denunciar su tenencia. 
' La Dirección determinará en qué casos correrá por 
I cuenta do los responsables la provisión de chapas u 
i otros elementos identificadores, como también la im- 
; presión de sus cuños, cuando se dispusiere su adopción 
j en los envases de circulación o transporte. 
I Traslados y modifica done» de lóenle* inscriptos 

i Axt. &q — Los inscriptos autorizados a poseer merca- 
' dorias sin impuesto no podrán modificar o trasladar 
I su fábrica o deposito habilitado sin autorización déla 
j Dirección. 

i Los traslados o modificaciones de los locales de los 
i inscriptos no autorizados a poseer mercaderías sin im- 
í puesto, deberán sor comunicados al organismo fiscal 
* dentro ele los cinco (5) días de realizado. 
i Transieren ei:iK, modificación de contrnto.s socisJlee 
I Art, 7? — Las transferencias de los comercios y las 
; modificaciones üa sus contratos sociales deberáp ser 
comunicadas a, la Dirección por los responsables dentro 
I de los diez día;:* de firmada la correspondiente escri- 
[ tura o convenio, debiendo presentarse para su anota- 
ción el documento definitivo dentro de igual plazo de 
I obtenido el mismo. F.sa anotación se efectuará sin 
; perjuicio del privilegio fiscal establecido en el articulo 
; S 1 ? de la ley y de los derechos de terceros. 
I Tw ierren ciña de mercaderías por i:adiicid;itl «le la» 

iustii-J pajones o fulta de g'arantlna 
! Art. 8"í — Isa Dirección está facultada para disponer 
la intervención de mercaderías sin impuesto y de ma- 
; teriaa primas existentes en fábrica, cuando caduque la 
í inscripción acordada o cuando a su juicio las garan- 
tías quo sirvieron de base para su otorgamiento hayan 
', desaparecido. 

i Do los productos así intervenidos, se designará de- 
positario al poseedor de los mismos siempre que, a 
juicio del organismo citado, ofrezca suficiente respon- 
sabilidad, o fianza a satisfacción del mismo, En caso 
contrario, se depositarán ' por cuenta y riesgo de su 
propietario en un local fiscal o de terceros que acepten 
ol cargo. 

Si vencidos ].o. : ¡ vela meses de practicado el proce- 
dimiento no hubiese el inscripto regularizado su situa- 
ción, los productos se considerarán abandonados y la 
Direeoión podrá ordenar su inutilización o remate. 

La Dirección podrá, asimismo, disponer el retiro y 
depósito de los aparatos y maquinarias sujetos a iden- 
tificación o.ue «e hallen en poder de personas O enti- 
dades no autorizadas para tenerlos, hallándose también 
facultada par¡i proceder a su remate o Inutiliza- 
ción, todo lo cual se llevará a cabo por cuenta de sus 
propietarios o poseedores. 

f-oiuprolmeifrn del pago, suspensión o limitación 
en Ja entrega de valores 

Art. üf — El pago del impuesto se comprobará, salvo 
las excepciones que expresamente se establezcan, por 
medio de instrumentos fiscales (estampilla, faja, bo- 
leta) adheridos a los artículos gravados o a sus enva- 
ses. La entrega do los mismos será hecha por la Di- 
rección en las condiciones y con las limitaciones y 
prohibiciones ntie la misma establezca. 

Cuando un responsable se encuentro, ev\ mora con la, 
presentación do declaraciones juradas o pagos del im- 
puesto, o tenga letras protestadas o sumarios pendien- 
tes, la Dirección, tomando en cuenta las circunstan- 
cias especiales de cada caso, podrá suspender toda 
entrega de instrumentos fiscales u otorgarlos sola- 
mente al contado, 

íiup res) Cu de Instrumentos fiseale* y leyenda* 
de control 

A i-t. 10. - — La Dirección establecerá loa modelos ufe 
instrumentos fiscales y dispondrá, según sus necesida- 
des, la impresión de los mismos en la Casa de Moneda, 
salvo disposición en contrario del Ministerio de Ha- 
cienda. 

Las leyendas que identifique al inscripto deberán ser 
igualmente impresas en la Casa de Moneda por cuenta 
de los interesados. Cuando éstos necesiten instrumentos 
fiscales en cantidades reducidas, la Dirección podrá au- 
torizar el estampado de tales leyendas mediante un 
sello común. 

En casos especiales, la Dirección podrá autorizar que. 
la impresión a que se refiere el primer párrafo de este 
artículo se efectúe en establecimientos r^rticulares po¡- 
cucnt-.i y riesgo del inscripto. 

Jnirtiiiv.a-ctán Se valoren 

Are. íj. — La inutilización de los instrumeni os que 
íengan carácter de valore?; se efectuará en hí siguien- 
te forma: 

3.) Cuando se trate de valores inhábiles que se en- 
cuentren en la Dirección o se devuelvan a ella, 
serán Oficialmente inutilizados con un sello, inci- 
nerándolos oportunamente on la Casa de Moneda, 
¡ion intervención de la Contaduría General de la 
Nación; 

'■)) Cuando los desprendimientos d© valores se efec- 
túen en fábricas o locales particulares, las inter- 
venciones de la Dirección General Impositiva y 
de la Contaduría General de la Nación ee reali- 
zarán en forma simultánea. Los valores despren- 
didos serán colocados en envases cerrados y la- 
crados que se remitirán por cuenta del interesado 
a la Casa de Moneda a efectos de su insineracJón; 

ü'i Cuando se trate de valores adheridos que no pue- 
dan desprenderse en su totalidad, se retirarán 
uno mas de cada clase y se enviarán a la Casa 
de Moneda para su examen. Producido el informe 
de- esta repartición, se procederá a inutilizarlos 
en &1 lugar donde se encuentren con la interven- 
ción conjunta de la Dirección General Impositiva 
y de la Contaduría General de la Nación; 

<■' > Cuando las operaciones a que se refieren los in- 
elnos b) y c) deban realizarse en provincias y 
territorios, donde la intervención de ls Contadu- 
ría General se haga dificultosa, los funcionarios 
ún ísta serán sustituidos por empleados de otras 
dependencias nacionales, a indicación de e.'-'a re- 
partir; ion. 

K11 ios casos mívicioimclos precedvnrem^ntr-, ; . ; c ex ten- 
der A íulemíls del neta de práctica, una planilla por Jo 
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menos duplicada, con el detalle de la cantidad, clase 
v vplor de los instrumentos fiscales Inutilizados, esta- 
bleciéndole asimismo el nombre o- numeración y ca- 
tegoría del fabricante o importador para quien fueron 

tS El d acta de desprendimiento total o parcial de ios 
v¿r4 v un ejemplar de la planilla se remitirán a 
la Casa "de Moneda para que haga constar en ella el 
resultado de la verificación de los ™nos y re* én 
entonces, si corresponda, se autorizara la acreditación 
o devolución del impuesto. 

Tiwa retributiva por inutilización de valores 

Art. i¿ — Las operaciones a que se refieren los in- 
cisos b) y c) del articulo anterior abonarán una tasa 
retributiva, sobre el importe de los valores inutilizados, 
con arreglo a la escala siguiente: 

Valores de .■•-• hílsta m$11 " 

,. mus de m$n. 0.14 

" „ i.oo 

" " ,, 10.00 
■ ■ " " . .. 100.00 



1 gados a facilitar un local para oficina del interventor, 
con los elementos necesarios para el ejercicio de sus 
funciones, debiendo además suministrar por su cuenta, 
al principio y fin de cada jornada o periodo de trabajo, 
los medios para el transporte del personal fiscal, cuan- 
do se carezca do servicios públicos adecuados. 

Igualmente, cuando la Dirección lo estime necesario, 
deberán proporcionar las dependencias, moblaje y efec- 
tos indispensables para el alojamiento de la interven- 
ción fiscal. 

CAPITULO II 



0.14 5 % 

1.00 i % 

10.00 3 % 

100.00 % % 

1 % 



vi imnorte resultante se deducirá de la suma a acre- 
diSro^S abonado mediante depósito bancano, según 

proceda. ^„„<» 

Importación 

Art 1S — A los fines del pasa del impuesto, en los 
rafos de "productos importados sujetos a gravamen o 
Realización, las aduanas no Permitirán su despacho 
«i*/ rme. nreviamente en los manifiestos y parciales 
conste Ufe la P inte^veícfón de la Dirección General Im- 

P °Dond a e no existan oficinas de la Dirección, .el pago 
del imoueíto interno sobre los artículos de importa- 
ción Te efectuará por intermedio de las aduanas o re- 
ceptorías, 

T ni fabricantes inscriptos podrán introducir al país, 
sin abonar impuesto, productos sujetos al gravamen, 
destinados .a ^erutiiizados en sus fábricas como ma- 
teria prima de otros artículos gravados. 
Concepto de precio de venta 

Art. 14. — En los articulo» gravados segün au l vrecla 
de venta, se considerará como tal el que se cobra al 

C °Los "intermediar i os. entre d fabricante o importador y 
el consumidor: no podrán aumentar el precio 1 ijado sin 
n^-ar la diterencia cíe impuesto que corresponderé 
P Todo articulo gravado con impuesto Interno consumido 
O ?ransformado en el establecimiento habilitado, deberá 
abonar el tributo correspondiente. 

Diferencia» por inventarlo, elaborado.» y transporte 
Art. 15. — Tratándose de productos quo 110 hayan abo- 

unciones penales que puedan corresponder si se com- 
rr guan e do"Í'" C 'dff"renc r ias C 'menc i0 nadas ao excedan los 

Sí-llSa? 1 " ^ C cSendio? n sln que el í-gírtoa eaVec'del 
demostrarlo, salvo comprobación en contrario a cargo cici 
organismo recaudador. 

" Artículos en circulación sin instrumentos íl.scales 
o con. menor Impuesto 

ap + id —Cuando se encuentren en circulación artícu- 
JotVtniú valor"!?*! o se hallen cstampi ^¡g*™ »£ 
íior Imnucsto que el correspondiente, el tributo so- os 
tallecerá por la leyenda del envase O elementos conati- 
tutivSS de? producto. En caso de no contar cor» índ ees 
para la determinación del gravamen, as niercaderlaa 
L considerarán importada» y «" co "™° u ?" cl 5 e , liqui- 
dará el mayor Impuesto que rija para las üei mismo 
tipo y procedencia. 

Exporttteíóni Alennce de la exención 

Art 17. — La exención do Impuestos para los artícu- 
los de' p educción nacional que se exporten o incorporen 
7l la lista de "rancho" de los buques do ultramar, com- 
prendo todas las mc-rcaderias sujeta, al gravamen que 
lo hayan salido de fábrica o depósito fisca. 

Cuando se exporten mercaderías c .\* b ^adas con ma 
terías primas gravadas, procederá a «w ed t ació^ n üci 
impuesto correspondiente a éstas, siempre que &ea lac 
tibie comprobar su utilización. 

Tomo y análisis de muestras 

Ait. 1S. — Las muestras que, por razones fiscales, ex- 
traiga la Dirección, serán analizadas por k I ^ecc'ón 
Nacional de Química, la cual deberá expedir los certitl- 
cados de análisis correspondientes, haciendo constar c 
lo. T mismos" a los efectos impositivos, la clasificaron 

á l P /°tomaí d" muecas, trámites, análisis, recursos Y 
rliít-encias que £ vinculen, ¿on dichos procedimientos, 
s ajustarán a las norman establecidas por el Decreto 
Ñ» 25 716|51 o ios que lo modifiquen o sustituyan. 
Ausencia del interesado cu las extracciones 
de muestras 

Art 19. — Cuando los interesados no se encuentren 
nrtseñtes en el acto de la extracción de muestras o no 
hayan concurrido al llamado del empleado fiscal ac- 
tuínte, a operación se efectuará con intervención 
del poseedor del producto, de cualesquiera do sus 
factor^ o dependientes, « del representante, acffun 
ef caso, de la empresa transportadora quines debe- 
rán suscribir la documentación respectiva. 

Impugnación de proeeaim lentos. Validez 
de los Inventarlos 

Art 20 — El valor legal de los procedimientos rea- 
lizados por la Dirección en uso de sus facultades, no 
DOdrft impugnarse por causas que no resulten del acta 
labrada corno consecuencia de los mismos, cuando la 
operación haya sido realizada con intervención del 
propietario, do.su representante o —en su au«moIa 
o por su orden— de alguno de sus factores o depen- 

ai §fa t mbién se tendrá por le gal mente válido todo in- 
ventario practicado sin intervención del propietario 
O sus representantes, cuando éstos se nieguen a pre- 
eencíarlo o no concurran a hacerlo después de trans- 
curridas dos - horas» de constituidos los impleados fis- 
cales o de haberse notificado a la persona que se 
encontrare en el local, de que so llevaría a cabo el 
procedimiento. 

It-é|timen «c Intervención finca! 

Art. 21. — Sin perjuicio de los casos previstos en el 
artículo 23 de la ley, la Dirección podrá acordar, a soli- 
citud de los responsables. Intervenciones de carácter 
temporario en locales donde se elaboren manipulen, 
fraccionen o depositen mercaderías gravadas o fiscali- 
zadas y la custodia de las mismas. 

: L-os responsables deberán ingresar, en la forma 'y 
plazo que file la Dirección, el importo necesario para 
cubrir totalmente el costo de los servicios prestados 
por loa empleados interventores. 

Provisión de local, c Iementos y medios de transporte 
píira el Interventor 

Art. 22, — En los casos en que se establezca el régi- 
ttien de. intervención fiscal, los responsables están cbll- 



TABACOS 

Producto» sujeto* n precios máximo» y a condicione» 
especíales de expendio 

Art. 23. — Los productos a que se refieren los ar- 
tículos 31, primer párrafo, 32, incisos 1» y 2o, 33 y 34 
de la ley se redirán, en lo relacionado con la deter- 
minación de los precios de venta, condiciones especia- 
les de expendio e impuesto aplicable, por las disposi- 
ciones del decreto 17.üO'J[óO o de los que lo modifiquen 
o sustituyan. 

Art. 24. — 'Los cigarros comprendidos en el artículo 
32 inciso 1?, apartado g) de la ley de impuestos inter- 
nos texto ordenado en l'JG'J, deberán tener un peso neto 
por millar no mavor de tres kilogramos y meólo 
(3,500 kg.) y so expenderán ern la siguiente forma: 

a) En paquetes de dos <2) cigarros con precio de 
venta al público (incluso impuesto) de m$n ■ 0,<¡0 
o fracciones progresivas mínimas de m$n. 0,05 en 
adelante; . , 

b) En paquetes de cuatro (i) cigarros con precio de 
venta al público (incluso impuesto) de mín 0,.1S> 
o fracciones progresivas mínimas de m?n. 0,0o en 
adelante. 

Ar t. 25. Los cigarros "tipo toscano" de fabricación 

nacional deberán expenderse: 

l<f En paquetes conteniendo cigarros do un peso neto 
por millar no mayor de 3,000 kilogramos y con- 
forme a las siguientes cantidades y precios: _ 

a) Jün paquetes do dos (2) cigarros con precio ele 
venta al público (incluso impuesto) de m$n. 0,-0 
o íracciones progresivas mínimas de m?n. O,0í> 
en adelante; 

b) ííu paquetes de cuatro (I) cigarros con precio 
de venta al público (incluso impuesto) de 
jnÍJi. 0,35 o fracciones progresivas mínimas de 
m$n. O,0S en adelante. 

2» En unidades sueltas, o sea por cigarros que se 
venden al público a m$n. 0,25 o fracciones pro- 
gresivas mínimas de m$n. 0,05 en adelante. 
El peso neto por millar de los cigarros a que se re- 
fiere este artículo deberá exceder do los dos (2) lulo- 
gramos, 

Art. lili. — Los clgarritos de producción nacional ela- 
borados con interior de hojas (tripa}, hoja y picaduras 
i o hebras de tabaco y capa de hoja do tabaco, deberán 
tener un piso neto por millar comprendido enue l,¿60 
> kilogramos y 2 kilogramos y podrán ser acondicionados 
! en ¿aqueles o cajas conteniendo basta dios (10) ciga- 

¡ "Art" "7 ~I;Os cigarros importados incluidos en el ar- 
i ticuLo U último párrafo de la ley, se expenderán en ias 
condiciones que establezca la Dirección "e»eral lmposi- 
! Uva y abonarán el impútalo .soure el precio de venu 
i al consumidor, el que no podrá ser inienor al cofcio del 
| producto, 

Coiismu» iiitvrno en fúbrtetv 
Ar t. 2B. — Los cigarrillo,';, cigarritus y cigarros tipo 
tosciuio destinados al couwumO interno del períiomil de 
la fábrica productora, tributarán el menor impuesto, 
debiendo responder a productos autorizados para la 
circulación comercial, pero sus marum las serán con- 
feccionadas en diferente color y llevarán impresas en 
caracteres bien visibles, las leyendas ''Consumo inter- 
no de Lúbrica" - "Su venta está penada por la Ley . 

La Dirección establecerá los descargos máximos que 
en tal concepto pueden efectuarse mentalmente. 
Hemntcs eji la Aduana 
Art <>!)_- Cuando las aduanas deban rematar ciga- 
rros cigarrillos o tabacos elaborados, la Dirección lua- 
rá S'u precio de venta a los fine* del yago del Imu^iW. 
Cuando este precio fuera excedido en el remate las 
mercadelas s¿ estampillarán de acuerdo con su mayor 
valor. 

Cigarrillo* - Condiciones de expendio 
Art 30 — Los cigarrillos de producción nacional de- 
berán expenderse en paquetes o envases de ""a, do», 
cinco o de dic/., unidades básicas (10, -'0, üO y 100 ciga- 
rrillos) Los destinados a la exportación podran no ajus- 
tarse a las unidades básicas establecidas preeedmite- 

'"para los cigarrillo? de producción extranjera no ha- 
brá limitación cu cuanto a los contenidos en cato en- 
va , e d á eKpendio; pero el peso neto total de los ciga- 
rrillos no podrá exceder de 125 gramos, compuUn'iose 
una unidad básica por cada 12,50 gramos o fracción. 
Tolerancias en las mezclas 

Art 31 —En la elaboración de los productos com- 
prendidos en este capitulo, acuérdase una tolerancia 
de hasta un veinte por ciento (20 %) sobre las propor- 
ciones de tabacos que deban emplearse en las mezclas 
registradas, siempre que ia diferencia no haga variar 
la clasificación impositiva del producto. 

Para los cigarros de producción nacional que se ex- 
penden sin limitación de precio de venta, se admitirá 
a los efectos impositivos una tolerancia de hasta el 
diez por ciento (10%) e « menos sobre el peso regis- 
trado o el correspondiente al valor fiscal adherido, sin 
perjuicio de que el impuesto deba tributarse en rela- 
ción a dicha base y no sobre el peso real. 

En los cigarros comprendidos en los apartados c; y 
ü) del inciso lo del artículo 32 de la loy,_en cuyas mea- 
das intervengan hasta un cuarenta por ciento líü %) de 
otros tabacos, no se admitirá más de un treinta por 
ciento (30%) de tabacos habanos o similares. 

Los residuos de tabaco (palo y destronques), que 
adouieran los manufactureros on las condiciones pre- 
vistas en el artículo 40 de la ley, ingresarán a fábrica 
con intervención fiscal. 

Loa responsables deberán indicar las marquillas en 
cu© utilizarán residuos, ya sea do sus propiaa elabo- 
raciones como de otras procedencias estableciendo ia 
proporción en que intervendrán en la composición de 
las respectivas mezclas o ligas. 

La elaboración de esas marquillas sólo podrá ini- 
ciarse una vez obtenida la conformidad do la Dirección 
de Tabacos, a la que so dnrá intervención a los fines 
dispuestos en el articulo citado. 

Falta* de t»l>i*c<v? y residuos 

Arí, 33, Cuando excedan las tolerancias que fijo 

la Dirección se cobrará por la falta de tabaco el im- 
puesto establecido en cd inciso 1* del artículo 34 do la 
ley, y por las de residuos el impuesto mínimo que co- 
rresponde al tabaco nacional, 

CAPITULO IIT 

ALCOHOLES 

Analista 
Al''. 23. -■- Todos IOS alcoholes antes do sor i'xtraído;í 
do fábrica, o aduana, deberán ser analizados por la 



[Dirección Nacional de Química, la <iue establecerá la» 
■condiciones le aptitud que deben reunir- según su des- 

¡tlno. 

Graduación 

Art. 34. — Los Mcoholt^ de-timólos ;i ^ consumo no 
podrán circular con monos do u.'j 

La graduación de h>* alcohole.-- destituido.-' a ofroá 
fines deberá ajustaj-.se a las normas (¡ue establcscap 
las disposiciones que rijan al eí'ecio. 

Alcoliolc» excluidos del ¡fniviimoii 

Jkxt. S5. — No se consideran sujetos al gravamen lo« 
alcoholes: 

a) Producidos por simple fermentación en los pro- 
ductos que lo contienen (vinos, sidras, cervezas, 
hidromeles, jugos o zumos (¡o frutas, mistos, etc.); 

b) Contenidos en los aceites do fusel, do menos de 10t?; 

c) Que formen parte constitutiva de las especialida- 
des medicinales que so introduzcan al país en sus 
envases de origen, siempre que no presenten ca- 
racterísticas de bebidas alcohólicas; 

ú) Contemidos en bebidas- y preparaciones alcohólicas 

importadas do monos do 10''. 
Art. 30*. — .Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
anterior, ios productos do títulos alcohólicos que in- 
¡greüon como materia prima a lieorerías, estarán sujetos 
¡al Impuesto sobre su graduación total, excepción hecha 
de los vinos utilizados on la elaboración do vinos com- 
puestos, ([lie «ólo abonarán m$n. 0,085 por cada litro 
!y grado en volumen que excerta de 15*, cuando so tratff 
i de vinos alcoholizados en bodega, 

I A este último efecto se considerará alcoholizado, salvo 
¡prueba en contrario, todo vino que ingrese a licorerfa 

cuya graduación alcohólica exceda de 15<\ 
I Los gravámenes que con arreglo al presente artículo 
corresponda aplicar, se adeudarán desde e! momento 
del ingreso de los productos a licorcrín, debiendo ha- 
cerse efectivos, on las condiciones que determino la 
Dirección General Impositiva. 

Alcoholes exentos en Tnfcón de su asf» 

Art. í>7. — listarán comprendidos en la liberación de 
impuestos acordada por el artículo 41, torcer párrafo 
de la ley, los alcoholes que se utilicen: 

a) 3ín medicamentos do uso Interno que para su pro- 
pio consumí' preparen los laboratorios de estable-* 
■cimientos oficialas dependientes admirdstratí va- 
monto de la íinción, las provincias o las munici- 
palidades; do las entidades mu tu alistas compren- 
didas en las disposiciones del decreto 24.499145, 
ratificado por ley 12.S21; de las asociaciones 
profesionales obreras reconocidas por ei Ministe- 
rio de Trabajo y Provisión; de las entidades pri- 
vadas ■'■¡e obra social organizadas por ley o reco- 
nocidas en tal carácter por el Poder Ejecutivo y 
de la.j demás instituciones privadas que presten 
servicios gratuitos; 

b) En medicamentos de uso interno veterinario que, 
para su propio consumo, preparan los laborato- 
rios dependientes de instituciones oficiales o par- 

I tícularos que presten servicios gratuitos. 

i Aieoliolcs para (ieS'tru celen de plagas aerícolas 

I Art, ;ss. — No están sujetos al Impuesto los alcoholes 
] de mal gusto que se empleen, con intervención del 
¡Ministerio de Agricultura y (ganadería de la Nación, 
para combatir plagas agrícolas, debiendo oportuna» 
, mente rendirse cuenta de su inversión. 



Fórmulas <le desnaturalización 

Art. :¡í). — Las fórmulas de desnaturalización de 
alcoholes serán aprobadas, previo asesora miento do la 
Dirección Nacional de Qvilmicíi, por el Ministerio ds 
Hacienda, el quo establecerá las condiciones de tenencia, 
circular ¡('ni y empleo de los alcoholes desnaturalizados, 

Art, 40. — Las fórmulas do desnaturalización serán 
clasificadas en Completas Generales, Completas Espe- 
ciales, Incompletas, Para L T so Externo y Para Estable- 
cimientos Autorizados. 

Las fórmulas completa* «en era! es, permitirán la libra 
circulación del alcohol así dosna tur aligado. 

Las fórmulas completas especiales, serán de circu- 
lación libre o limitada según se establezca, ■ 

La desnaturalización con fórmulas incompletas, sólo 
surtirá efecto, a los finos do la liberación Impositiva, 
una vez nue se hayan cumplido los demás requisitos 
que se exijan para asegurar el destino autorizado del 
alcohol. 

Las £i'ivm\i"ü\s i>«in »».o cx1ctvm> podrán ser de circu- 
lación 1 i 1) i*o o limitada. 

Las fórmulas jinra cstnlilccimiciito» autorizados, se 
utilizarán en la desnaturalización de alcoholes quo se 
destinen a uso extorno en los establecimientos a qua 
se refiere ■;! artículo 31 de esta reglamentación y que 
no resulten liberados de dicho recaudo por el artículo 
i 5 do la misma, 

JtcpCTÍorio Oficial 
Las fórmulas do desnaturalización se in- 



Art. 4í. 



i Art. ■* i. — i .as i nr ni u ias cío uosnatu runzacion so m« 
JcHiirán en un Repertorio Oficial y serán siempre de 
¡ aplicación general pudiendo usarlas cualquier dosna tu- 
! ralizador inscripto. 

¡ No se incluirán otras fórmulas en el Repertorio a 
¡ i etición de partos, sino cuando previamente haya que- 
dado üemostrada la imposibilidad o inconveniencia de 
usar alguna de las fórmulas ya aprobadas. 

I Dcsuaturiill-íantcs de tipo oficial 

¡ Art, 4í, — La Dirección Nacional de Química doter- 
m inará las características particulares de los cuerpos 
'constitutivos de las fórmulas de desnaturalización, cuan- 
; do ellas deban ser de tipo "oficial" y fijará los métodos 
■ ele análisis. 

Alcoholes desnnturíiHziidos exentos de Impuesto 

t Art. 43. — Estarán exentos do impuesto (tasa básica 
y adicional) los alcoholes desnaturalizados quo no se 

¡destinen a ninguno de los usos que se d e t.aLan en el 

¡ articulo 4-í de este reglamento. 
Alcoholes deslía turiiH-ia-io.s exentos de tasa adicional 
Art. 44. — De conformidad con lo dispuesto en ej 

artículo 4G do la ley, están exentos de tasa adiciona] 
los alcoholes que so destinen: 

a) Para uso externo medicamentoso, previa desna- 
turali3ac:ón con fórmulas para uso externo de libra 
circulación; 

b) Para la elaboración de preparaciones medicina» 
les y veterinarias de Igual aplicación, previa des- 
naturalización con fórmulas para uso extorno d« 
circulación limitada; 

c) Para la fabricación de vinagres, previa desnatu- 
ralización con fórmulas incompletas; 

d) Para la fabricación de artículos de tocador, previa 
desnaturalización con fórmulas completas de circu- 
lación limitada. 

K xcepciones ti la desnaturalización 
■ Art. 4,", — Quedan liberados de los recaudos de ls 
desnaturalización, los alcoholes qué utilicen en la aten- 
ción médica o veterinaria, los establecimientos a que s» 
hace referencia en el art. culo 37 y los qU" empleen 
con fines científicos o do enseñanza l;is universidades, 
museos de historia natural y laboratorios oficiales, en 1» 
proporción que determino la Dirección General Imposi- 
tiva, a cuyo efecto podrá requerir el asesoramiento 
técnico do ios organismos oficiales competentes, 

Art, 40. — Mstán comprendidos en la franquicia del 
artículo 4S de la ley los alcoholes quo se empleen oq 
la fabricación de productos destinados a i a dofons» 
nacional. 

Esta, franquicia r ex '■■:.'< tanto para Oi alcohol qu<r 
tt tilico.! las ivpartiíiitnii»,^ militaros y las empresas e#> 
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] i ^ , ^ ]) ; i :." ! ' !( \ 1 ' !1 ^., d(i r ,tl;n v e, r° p™* ei ^ »*™¡ 

í: i„„ ,'. .** J jll -' ,0:1 - ¿' .!-J..;Us (artículos 6o y ?o de 
í."^ , Jj -" J,i >. *i l -e -a¡.tifjueii materiales con el mismo 1 
L VúmrC Cllt "' líta d ° l0S M " iisU ' 1 ' i ^ '^pecn.os y bajo! 
p h/^rn."^ 1 ,! dtfl , US ° ílü l '* te wlL " üho1 ««'"A sujeta' 

."» rnnt ,1 7 ''\ '^¡X-Ct O ¿O dicten. por resolución 

l'riri'io riel de ;nnt;ir:il 



V£^^ eI "»!»«« to «bre ios 



■i r !--ii« T7. 'i 1 ^ l ' i,HL ^'^» .«-í" Hiielüi.du determinará en 



li-.IUI il 

cío de 
1). k-y 



i : ni->J i.ro.lstorf ¡H.r-ol Jurado y "fija, "¡Trui p^ 
■(..o con lo dispuesto en rl ¡iri-lculo jl dt> 



S«r\ ¡«'¡o ric <[osiuituriil¡v,:ioiijii 



T-?¿ t AiÍ?', t ~,~A-? l>mi ' U - ,ÍJU «^^"tlva del servlnc do d**- 
r.ih"oI .lír.í 'i» t ?' ,r '¡ ll-lL P" 1 : "tro en votan.*,, do 'ni- 
*uii«i iiiiti.il, ios siguiente.-! importes: 

jij En depósitos fiscales; mfn, 0,03 

bj l'-ii taSivicas: rn|n. 0,0] 5 

* u?\ . d( V >lWiu >? P«rtic;.l:n-cs: mfn, u.Olá cuando id 
.tU-nlio! mo.-l del propietario del depósito y m£n ¿3 
cya.mo «, u ,, do prupiedail do tercero/ E, este 
r¡. do, K S*° A *T V ^°^Y* m íu . 0,015 al propilta- 

^ rio del düi«S«..ü uui- el uso de sus instalaciones. 

Servicio de nlmtrecmijc y eJílln B ofp 

Ait 4». — .En lo.; depósitos fiscales del testudo i¡» 

MeEsnrSt'í ^rorivr <le ?*»»s^ Ai. C P .?r° t5t 

,,„ . urur..L, y por almacenaje, la» .sie-ulcnlfs t-ii-if-i« 

por caúu. cíoii ( 100) litros o fracción:' t,ulcni ' h tallrd » 

a) Alcohole? en envases reglamentarios de Hierro: 
Primor trimestre, por mes o fracción mí "' 



., í is,-. - i „ -■ "-'hiuíu '(menor so prc 

purcirf í' ,, i- T 1 ? "'Vertido, o» esa misma pro- 
ruml, mT'" e ",V i l'roporcióiv del 4 %. ' 

ks ":?;» ^^re,^^rí;J^o"i^ « ízí 

ae^li d^ 1 t^ t ^l^V 1 " U ^r\°c. ;Uli;l,rl:Ul0 * 0br « 1;l »« 
IIohiaiiH y pripuriicioucM nleoh6ll«„„ n.n.orÉH.lHv 

exceda dícf.o íímlto! ° Pt " lltro y v ° r cnd:í S^ado ,i l)0 

ProdiictiM «onciMitriidos » par,, t . ortc 
J riniNfcrcim-isiM cutre fábricas 

salir H, n H,í,„„ „_ b VÍ!^í fc »'c«h01icns, pero podrán 



^undo trimestíé.Tor'm^ o fracs.::-- S"í!|3?V e ad » a »a con destino a^S C«lSS£ 
Pu^ t t rl t me ^ r «. P*« mes fracción . ;; o 'fo I -?--? ^ 8 . a - otr:x . manlpulortora. sin D r«ÍS? r, "" M ^. a 1 

Müa do un ano, por mes o fracción 



,lí) ¿ífoholos vínicos en cascos do madera: . " 

Sf^5„ meíítl : . P° r ««a o fracción o 10 

Sos-undo bimestre, por mes o fracción fi'in 

«p'.TtSrVí , ii d .Sl!" l,, ° r y sl " su,t "™ ««■••«•5t. c0 . b . r íí 

Tcneuoi» de ni ambiques 

1 .oí es ion de esos aparatos. ««"«, .ttuunce ia 

Coi.tudorcs «le lu producción 

SS" "° haya CI ' slWo "■»=''»* '»¿ÍA¿ a. p 'Z™ 

Allcrncliu de lo» .Im.m,, dt . co „, I01 „, cn] 

«Amputo óliolal o Í«Í««K l? S7tl a »? " v !í r ""«oHol "•! 



ís/ív. wri°£ e.^.yrA^í 



CAPITULO V 
KXCEJÍIíEHOUES — OJWETO IMFOMOI P 

jr ^Jicu^i^a sustituir al fósforo en su uso habitual. 
. CAPITULO VI 
SRGUnOS, CAPITIUJKACIO.V r AIIOIIRO 
ItemponMibles 

prcse.ita^ion a atori¿ da n >; í.^^ Con - aucar »*í ° re- 
ie-_^e perciba 1 "íí.^n ^¿^^Z^^ 



pro,ior C lon¿V'í¿;rcVpVnd,en d te HSÍd^íX. 1 * '"^ 

CAPITULO VII 

COMIIIJSTIUI.KS Y LUUHICAXTES 

.Vttfra j- producto» niirt Ioííos 

^&Se% I K 7 XX\ d W^^ 

«ImiLentea características M '' leHp ° 1ldai1 «■ l«s 

su voM,mS* rd <lGSU,ar n '° lnenos t! '' 1 50 S" Ofl 

c) -i u -™S,il eS rA de3Ulíir no mei,os ^ a«« «• 

d) La temperatura máxima de la destilación fnun. 
«* t„,V ?°' no deberá exceder de 2109 ÍP " 

-» Los combustibles líquidos que, no reapnndiendn a 

" ZZÍ„ ■ , b;lJÜ loa nombres de nafta jiutonifín 
CombiiNtlbleM in-«ados 

cantes no incluidos en el artrcll^o , siguiente 1u ^ 1 * 
Aceite» luurlcnntes 

2?'Ye']í i ÍGÍ7 BstA " emva<!o * P° r e> articulo 81 Inciso 



seguros o d caMtanzaci6n° ^r laS ^^ ^"^os de co f£ J¡- ~ ] f A r au '"^to de volumen prodm 
»ersnn-T« « ¿iA„ • 6n * autl cuando se refieran íl 5i°. ? l,n Producto gravado con otro «, 



fiímido. «ehpon&able del impuesto será ol ase- 

AMciiotns del impuesto 

Harán el H'aSS d^lo^ ^'t S^o' 1 ^ 1 ^ ^.^ ^°' 
X: p'e^as^ "«<» taS-ab^^a'ií UA 1 £ s 

KÍeSüo" rieSe ° 9 ])e, ' s o™ ]es ^ -I 7 i po^- íi^ji 
* ce E ione S e ^ e Tn«H e , ^ SU pr ° ]3iil atención 'y de la, 
Scsniro. roatrataduM en *i e.vÉrnnJero 



19 ™i 8 SS 61 ^ 8 Iu ,V , f ante8 » sean ° no <ie orlireii mine- 

29 ~iVT Ues h, *> r 'c«ntoa que se obtengan por uro- 
?-tl%^ " e . ulierac, «» de abites usados, con ex- 
íiorerpr^ií^oS^S. 05 Cn 3U -^^cimíeSf. 
Corte de ncclte 

soKuíiáM'aTZ J; 08 ,^" 68 de v ^cosidad inferior n 200 
yVlG h,-, 1 Ll o coreen con otros de viscosidad superior 

C«.ríe de produeto^ ernvndt.» o no grnvndo* 

»«o*dTim : l\ : L^ir, ll ^ d lL 0lu - Q ".P'-- 1 "^rto por el 

po gravado, 
3 producto 



encontraba fuerl d? ]ñ TiUuúhrJ, ® ml í ,rse í a po,izil »• 

co impuesto el 6 % sobre las ,H m ^ « ^^^ C0 ?° úni " 

el tiempo que esté rídleaí"en eí pa?,^ Pat ' Ue a ° railt8 

SearuroN sobre exportación 

Art. os. _ cuando desacuerdo con las disposiciones 

ros 



no (tcsccii derramar el líquido leA'lo- vi irTnf« a í <l0 de " ;lc "erdo con las disposiciones 
sna maceraclones, podré» ex- de póliza n,?lc r? ' ,i?,« e, - IlCe,l í * n . el ^tranjerí , s^uros 
^liSn tralfSirfo 3 a^Sfí ^^ eí " * "" S^ri^río^a', 0110 ^ SÓ '° «^ará^ra^ 



CAPITULO IV 

JílíliiUAS AX.COHOLICAS 

Clnsfricnclón 

'rl/^T*,' ^'.r~ A lus É!ncs dispuestos por e. artfCLilo «4 

I Miinlnulíidores de alcohol 

m a ^aSu„7 g de^^a^^r^e^ ^ M ^ ■"'««•» 
alcohólico resultante de es 

U.^tlructón de re> íP o., Sll bIe S por -l Impoerfo «1 «leohol 

., ,o S p,„ f „ s » pl .-S t oi £ , 5í%¡!!?ÍSSÍ í .'i.TWffi 

i CnrííON y diferencias 

resulten en la olabncnr-iiín a,it^„ i V . y - d las »iue 

feaS«S t=s -S- 



'i„i T* * VJue J ,uoi eran corresp 
Jnfiacción o fraudo, se abonará: 

1ís!1I^3 «ssí 



Momento de la Imposición 

mentó en que se cobra' la°prlma "o'cuotn^^ 6 - el ^°" 
ra E el ^¿^o"^^"™™ m^eda e.tranje, 
de acuerdo «1 llpo Se eamhlí ^ 8 ? eurado « e liquidara 
rija el día de la celebrad r w J"*™*?* "«re q ue 

-M^ -Sai^Hui ! 

,_, SegrnroN por necldentei, de, trabajo 

Po^ccMeTtes é7 "£&"'? ^J?™ * ' í os "*««« 
equiparados al seguro de vida. P er »onales. quedan 

Concepto de seguro aprlíoh, 

clemnización por lo™£So« n,,!!'"', garantice una l n - 
taciones agrlco la .s ! en Ó **Z* ¿"SJlil**™ ««^ir las plan- 

3 a vía, su» 

Infracciones o defraudaciones ' prnvet 

clO» ó G def7au C d U a a c^n° 7rt™T%%tZ^l*^ un \ 3 " E -^- 

dtsposiciones aplicables i^ ™«~í?£ «'«amenté viole las 
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Vinos compuestos' Importados 

Art, 85. — Se presumirá, salvo prueba en contrario, 
crue en los vermouths, quinados y similares, importados, 
el 75 % de su volumen está, constituido por vinos finos. 
El pago del impuesto al vino que resulte de la aplica- 
ción de esta norma, es sin perjuicio del impuesto al 
alcohol y a las bebidas alcohólicas. 

Pisen límelo i\ del Impuesto 

Art, SO. — El pago de este impuesto ¿se comprobara 
por medio de instrumentos fiscales adheridos a los en- 
vases de expendio. 

T JTULO ir 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GEMünAr.KS 

'Uégimcii FiMcal 

Art. S7. — La aplicación, percepción y fiscalización de 
los gravámenes establecidos en el Título II' de la ley 
de impuestos internos, texto ordenado en 1952, se efec- 
tuará de acuerdo con los preceptos de la ley 11.GS3 
(texto ordenado en 1352) y normas generales de este 
Título, sin perjuicio de las disposiciones especiales que 
se determinen para cada rubro en particular, 
Hc.S'po)is»bles*¡ Enunciación 

Art. SS. — Están comprendidos en el régimen de este 
Titulo y deberán inscribirse bajo las condiciones y con 
los requisitos mencionados en las disposiciones en vi- 
gor, los fabricantes y los importadores, por la trans- 
ferencia de productos de su fabricación o importación 
y los comerciantes en objetos suntuarios. 

Las reparticiones oficiales quedan también afectadas 
al cumplimiento de las obligaciones de este Titulo, toda 
vez que efectúen, operaciones con productos gravados 
y siempre que una ley no las exima expresamente, 
Elabornei<Jn l>or cuenta <1e tercero* 

Art. SO. — En los casos de elaboración por cuenta 
de terceros de productos gravados por el Título II de 
la ley, la Dirección establecerá según la modalidad de 
las operaciones, a quien incumbe la responsabilidad del 
pago del impuesto y fijará las normas para la liqui- 
dación del mismo. 

Ex pendió- transí ere ncins entre j-espon.snbles 

Art, 00. — No se considera expendio sujeto al tributo, 
la transferencia que se realice entre inscriptos como 
responsables del gravamen, salvo en el caso del im- 
puesto a los objetos suntuarios, en que al tributo incide 
en cada una de las etapas de Su comercialización. 

De conformidad con lo dispuesta en el artículo 94 de 
la ley, tamo en uno como en otro caso, están también 
gravadas las mercaderías u objetos consumidos o usa- 
dos por el responsable o afectados a ésto o a terceros 
y las diferencias que no se justifiquen en forma legal. 

Seducciones 

Art. 91. — Para la liquidación del impuesto se dedu- 
cirán del monto de ventas, cuando así corresponda, las 
bonificaciones, descuentos y devoluciones sobre las 
transferencias de mercaderías sujetas al gravamen. 

Para las deducciones previstas en el párrafo anterior, 
no es necesario que ellas correspondan a transferencias 
realizadas en el período por el cual se liquida. 
Valor estimativo de mercaderías 

Art. 02. — A los efectos de lo dispuesto en el artículo 
94 de la ley, cuando no exista transferencia onerosa de 
.la mercadería gravada, se tomará como base para el 
cálculo del impuesto, el valor asignado por el respon- 
sable en operaciones comunes con productos similares 
o, en su defecto, el valor normal de plaza, sin perjuicio 
de lo preceptuado en el artículo 97 de la ley. 
Efectos de uso nerMinnl 
e Importación por cuenta de terceros 

Art. üít. — Cuando se introduzcan al país, efectos de 
uso personal gravados o productos por cuenta de "im- 
portadores no inserí] tos, el gravamen se calculará e 
ingresará de acuerdo con las normas que a esos fines 
establezca la Dirección General Impositiva, pu d i en do, 
cuando lo considere conveniente, disponer que los des- 
pachantes de aduana o terceros intervinientes en el 
despacito procedan a retener el impuesto. 

En el supuesto de que los artículos gravados forma- 
ren parte integrante de un conjunto, las aduanas esta- 
blecerán el valor de aquellos a los efectos del pago del 
impuesto. „. _. 

lin los casos en que no existan oficinas de la Direc- 
ción General Impositiva y siempre que no se haya 
previsto la intervención do agentes de retención, las 
aduanas exigirán el previo pago del impuesto, liquidado 
conforme con las normas que establezca aquella re- 
partición. ... 

La Dirección General Impositiva podrá exigir que los 
terceros por cuya cuenta se baya efectuado la importa- 
ción, ingresen el gravamen sobre el valor obtenido en 
la transferencia de los productos importados, deducien- 
do del impuesto que resultare el importe abonado por 
el despachante o importador. 

Transí ereiiein. y eexaetón de negocio 

Art. 04. — El responsable que deje de fabricar, im- 
portar o comerciar con efectos gravados, comunicará 
tal hecho a la Dirección dentro de los diez (10) días 
siguientes de haber cesado en sus actividades. Sus obli- 
gaciones legales subsistirán por cada período fiscal que 
venza, hasta la completa liquidación de los productos 
gravados en existencia. 

A ios fines de lo dispuesto en el párrafo precedente, 
la Dirección podrá aceptar que la liquidación del im- 
puesto se efectúo de una sola vez, sobré el total de 
productos gravados en existencia al momento del cese. 
Á tal efecto se tomará como valor de transferencia 
el obtenido por el responsable en operaciones con~prc- 
ductos similares, n el valor normal de plaza. 

En los casos de transferencias de comercio, el que 
transfiere debe presentar dentro de los 10 días siguien- 
tes, declaración jurada o ingresar el impuesto por el 
expendio do productos gravados hasta el momento de 
la transferencia, no incluyendo en la misma, los pro- 
ductos de que se hace cargo el comprador. 
Intervenciones per manen tes 

Art. fls. — La Dirección queda facultada" para impo- 
ner sin perjuicio de las sanciones que pudieran corres- 
ponder, Ja intervención permanente en las fábricas y 
locales donde se produzcan o existan mercaderías gra- 
vadas por este titulo, únicamente en los casos y con 
las condiciones que a continuación so detallan: 

a) Hasta tres mes=es con cargo al responsable, en 
caso de reiteradas infracciones de carácter ma- 
terial; 

b) A cargo del responsable y hasta que el mismo dé 
cumplimiento a las normas respectivas, cuando 
no se posea Inscripción o la otorgada haya cadu- 
cado; 

o) Hasta que el responsable normalice su situación 
cuando, a juicio de la Dirección, hayan desapare- 
cido las garantías para una correcta fiscalización 
o percepción del tributo, en cuyo caso la inter- 
vención será a su cargo si resultara justificada 
la presunción que originó la medida; 

d) Por el tiempo indispensable, . cuando los responsa- 
bles soliciten la verificación de situaciones que 
escapan a las previsiones legales, reglamentarias 
o administrativas, debiendo formularse el cargo 
correspondlentf si no quedara demostrado el hecho 
en cuyo mérito t>e> solicitó la intervención. 



En las Intervenciones con 'cargo se utilizará el per- 
sonal indispensable debiendo - la Dirección determinar 
la forma y plazo en que los responsables ingresarán el 
importe equivalente al sueldo y viático o movilidad de 
los empleados interventores, siendo también de aplica- j 
ción en esto caso lo dispuesto por el artículo 22 de 
es til reglamentación. 

Inventarlos y eritt mientes 

Art. OG. -— El régimen de inventario permanente au- 
torizado por la ley, podrá, ser exigido con carácter ge- 
neral o particular a los responsables, en atención a la 
naturaleza o características especiales de la actividad 
sujeta a la fiscalización o cuando las resgistradones 
contables y demás elementos probatorios do las opera- 
ciones, no resulten suficientes para la percepción del 
gravamen en su justa medida. 

Presunción <lc fraude 

Art. !)T. — ííiii perjuicio de las situaciones previstas 
en el articulo 40 de la Ley 11.68a (texto ordenado en 
1052) se rresume la intención de defraudar al Pisco,! 
cuando se omita el cumplimiento de las obligaciones i 
establecidas en el artículo 102 de la ley. [ 

En Igual forma serán consideradas las omisiones de 
asientos en los libros oficiales relativos al movimiento 
de los productos gravados y do las materias primas 
utilizadas en su elaboración, que deban efectuarse de 
acuerdo con las normas que imparta la Dirección, 

CAPITULO II 

ARTÍCULOS de tocador 

Producto^ gravados 

Art. Í>S. — Conforme con las disposiciones del artícu- 
lo 10Í) de la ley, quedan sujetos al impuesto los si- 
guientes artículos de tocador y otros similares do igual 
o parecida finalidad: 

"Champoo", polvos faciales, polvos compactos, colo- 
retes, cremas y pastas para el cuerpo, aceites perfu- 
mados, gl ¡cerinas, vaselina y brillantinas perfumadas 
o con aditamento de color; cremas liquidas, leches tó- 
nicas, astringentes, bronceantes y yodantes; depilato- 
rios, coloretes y cosméticos para los labios; cejas, pes- 
tañas y do uso teatral; productos para esmaltar, bar- 
nizar, dar color, abrillantar o manicurar las uñas, fija- 
dores del cabello: en polvo, líquidos o en pasta, tintu- 
ras v matízadores para el cabello y líquidos, cremas 
o pastas para ondularlos; sales perfumadas para ha.no; 
pebetes, papeles, polvos, granos, pastillas o líquidos 
para s ¡intimar y "sachéis" para perfumar, aguas de co- 
colonias, aguas dentífricas, "bayrhun", lociones, tó- 
nicos y lociones capilares y restauradores del cabello; 
aguas de tocador, aguas do quinina y extractos de olor. 
Excepciones 

Art. 90. — Justan exceptuados del impuesto los jabo- 
nes de tocador y de afeitar, sólidos, en pasta, crema, 
polvo o líquidos; desodorantes o antisudoralcs en ge- { 
neral, perfumados o no; dentífricos en pasta o en polvo ¡ 
y los talcos y polvos para el cuerpo, perfumados o no. 

Queda facultada la Dirección General Impositiva para 
establecer la procedencia del impuesto en los casos ue 
productos cuya clasificación como artículos de tocador 
presente iludas, á cuvo efecto deberá atenerse a la de- 
finición establecida en el artículo 10!) de la ley. 

CAPITULO III 

OBJETOS' SUNTUARIOS 

Operaciones alcanzada* I>or el gravamen - responsables 
Art. 100. — A los efectos previstos en el artículo 110 
de la ley, considóranse etapas de comercialización do- 
terminantes del pago del impuesto, las siguientes ope- 
raciones realizadas con objetos suntuarios: 

a) Su venta por parte do fabricantes, importadores y 
comerciantes; 

b) Su venta en remate, incluso cuando ^ea realiza- 
da por instituciones públicas; 

c) Su venta por vendedores ambulantes; ( 

d) Su importación por no inscriptos, en los casos 
previstos en el artículo 94, último párrafo de la ley; 

<o Los trabajos realizados por encargo de torceros con 
materiales determinantes del impuesto, total o par- 
cialmente suministrados por los artesanos o Uille- 
ristas que los realicen, excepción h celia de los 
arreglos o composturas, que sólo originarán el 
pago del tributo cuando importen la transforma- 
ción del objeto. 
Afectación al uso personal del responsalile o terceros 
Desaparición al control fiscal 

4r t. loi. Cuando el responsable afecte para su uso 

personal o de torceros, o efectúe donaciones de objetos 
gravados, el tributo míe en tales casos corresponde in- 
gresar conforme con lo dispuesto en los artículos 04 de 
la Ley y SO de esta reglamentación, so calculara sobre 
el valor normal do plaza de tales objetos, 

I3n igual forma se (le terminará o] impuesto en los 
casos de desaparición al control fiscal, no fehaciente- 
mente justificada. 

Inscripción 
Art 102 — Los que fabriquen, importen o comer- 
cien con objetos suntuarios, las instituciones públicas 
y martilieros que habitualmontc los rematen y los ta- 
Jleristas y artesanos están obligados a inscribirse en 
la Dirección General Impositiva antes de Iniciar sus 
operaciones. » , . . .. 

Los talleristas v artesanos podrán eximirse do la obli- 
gación de inscribirse si trabajan exclusivamente por 
encargo de responsables inscriptos y con materiales oe 
propiedad de estos. > „„,.„ 

Los martilieros que accidentalmente realicen opeía- 
ciones con objetos suntuarios no están obligados a ins- 
cribirse pero deber;! n cumplir las disposiciones que es- 
tablezca la Dirección General Impositiva a. los electos 
del pago del impuesto. 

M atería luipo"lMe 
Art, 10:t. — Kstiin comí rendidas en el artículo 111, 
inciso a) de la ley: 

a) Las piedras' preciosas o semipreciosas naturales o 
reconstituidas, labradas en el estilo que permita su 
aplicación cu joyas; 

b) Las piedras duras talladas, trabajadas rara sei in- 
corporadas a joyas, o utilízabl-s como objetos de 

adorno:- , ,_ j„„j- i„„ 

o) Las perlas naturales o do cultivo, es decir, las 
producidas por la secreción natural o provocada de 
la ostra perlífera. „„+*„, ,i„ ni 

Art líi4 - Están comprendidos en el articulo 131, 

inciso b) de la lev, en cuanto participen en su confec- 
ción los materiales indicados en dicho inciso, o Jas 
piedras o perlas a que se refiere el inciso a) del mis- 
mo, los siguientes objetos: 

a) Las aUi&jas; , , , ,.., „ 

b) Las piezas con individualidad propia, susceptibles 
de ser empleadas habitualmente como adorno, y 
las que cumpliendo otra finalidad específica , ad- 
quieren carácter suntuario en razón de contener 
alguno de los materiales aludidos en el citado ar- 
tículo. , , , . . . ,_ 

c) Las partes sueltas destinadas a integrar objetos 
suntuarios, tales cómo cajas para reloj, monturas, 
"fornituras", broches, cadenas por metros, etc. 

Art. 105. — Las prendas de vestir gravadas por el 
artfoülo'111, inciso d> de la ley, son las confeccionadas 
en su mayor parte con piel; pero no aquellas que =01o 



lleven ruedos, cuellos, bolsillos, bocamangas U otrSJ- 
aplicaciones do ese* material. 

Determinación del impuesto 

Art. 10ÍÍ, — Los objetos suntuarios abonarán "el im- 
puesto en cada una de las etapas de su eonierciallzación p 
el que se liquidará sobre su precio de venta, de acuerdo . 
con lo dispuesto en el artículo Uli de la ley. 

Avt. 1U7. — A los lints del pago de este impuesto, el 
responsable no podrá deducir del monto de sus ventas, 
el importe de los artículos suntuarios adquiridos, ya 
sea que los venda en el misino cotudo o formando partí 
de otros objetos. 

Conformo con lo dispuesto en el artículo D¿, último 
párraío, de la ley, tampoco podrá deducirle 'Hd precio 
facturado por los objetos suntuarios, el vtdor de las 
cajas o estudies. 

AH. IOS. — Cuando so vendan objetos suntuarios 
gravados, fumín udo parte in tegnmte de otros no gra- 
vados, í;c pagará el impuesto subre el importe tutal dé 
la operación. ' • 

No obstante, en este caso, la Dirección General Impo- 
sitiva podra admitir que se discrimine del importe total 
do la venta el del objeto gravado, siempre que se conta- 
bilicen o facture por separado, y no constituya una uni- 
dad de hecho con el no gravado. 

A esto efecto se considerará que no constituyen una 
unidad de hecho con los anillos de alianza matrimonial, 
los que se vendan en la misma oportunidad formando 
juego con ellos. ■■ 

Art, 1W. — Un los casos previstos en el artículo ICO, 
inciso e) de esta reglamentación, el impuesto so pagará, 
sobre la cantidad total percibida por todo concepto re- 
lacionado con la operación. 

Objetos suntuarios exentos 

Art. 110. — De acuerdo con lo dispuesto en el artícu- 
lo 111, penúltimo párrafo de la ley, estarán exentos del_ 
impuesto los objetos que a continuación se detallan/ 
siempre que se cumplan las condiciones que en cada 
caso se especifican: 

a) El instrumental científico y los objetos do uso 
medicinal o técnico on cuya confección deban Uti- 
lizarse necesariamente materiales determinantes 
del impuesto; 

b) Los objetos ritualmente indispensables para el 
oficio público, que sean adquiridos por personas 
o entidades autorizadas para el ejercicio del .L-ulto; 

c) Los anillos de alianza matrimonial; 

d) Las medallas autorizadas por la autoridad com- 
petente, que acrediten el ejercicio do la función 
pública ti otras que otorguen los poderes públicos; 

e) Los distintivos, emblemas y atributos usados per 
las fuerzas armadas y policiales; 

. f) Las condecoraciones oficiales, del país o del ex- 
tranjero; 
g) Las alfombras y tapices confeccionados en un ré- 
gimen familiar, en su venta por el propio pro- 
ductor; 
h) Las piedras denominadas marcasitas, las zapati- 
llas y zapatones do piel y los bordados con hilo 
gusanillo o canutillos de oro, plata o platino. 
Art. 111. — La exención prevista en el artículo 111 ( 
último párrafo, de la ley, alcanza a los objetos simple- 
mente bañados en plata, oro, platino o paladio. 

No determina la aplicación del gravamen la presencia 
de esos materiales en forma de filetes, virolas, guar- 
das esquineros, monogramas, broches, etc.; pero tales 
aditamentos estarán sujetos al impuesto cuando se 
vendan sueltos. 

Operaciones no nlc«n/,ad:ijs por el I minies t o • 

Art. 112. — No origina el pago del gravamen la ven- 
ta privada ni) liabitUal de objetos suntuarios que estén 
afectados al uso personal, ni la transferencia de sus 
instrumentos representativos hecha por particulares, 
E x I' o r t tic I ü n 
Art, lia. — Los objetos suntuarios que so exporten en 
las condiciones dispuestas en el artículo 05 de la ley, 
estarán exentos del impuesto, únicamente en e^a etapa 
de ¡ni comercialización. 

CAPITULO IV 

C i: II I K UTAS 

.\rt. ilt. — A los efectos previstos en el primor pá- 
rrafo del artículo 1J2 de la ley, entiéndese por carrua- 
jes v rodados en general, los automóviles, aviones, moto- 
cicletas, tractores y vehículos similares, 

CAPITULO V 

HIPADOS Y TEJIDOS DE SUDA 

Art, 113, — listan sujetos al Impuesto del artí.-ulo 114 
de la ley: 

a) Los hilados de seda, natural o artificial y fibras 
sintéticas similares, como ser rayón, nylon, etc., 
ya sea que estén constituidos por uno solo de los 
elementos indicados o bien resulten de la combina- 
ción o mezcla de dos o más 'de ellos; 

b) Los hilados a que se refiere el inciso anterior, con 
el agregado, en cualquier proporción, de otras fi- 
bras textiles, animales, vegetales o sintéticas no 
gravadas y aunque tales hilados se obtengan —en 
lo que se refiere a los elementos que determinan 
la imposición — de la hilatura de fibras cortas, me- 
canizadas o desperdicios de hilaturas o tejeduría, 
denominados comúnmente "staple fibre", "shoddy ', 
"fiocco", "borra", "blusse", etc. 

Hilados mezcla. Desperdicios de Hilados 

Art. 110. — En los casos a que se refiere el inciso b) 
del articulo anterior, se presume, salvo prueba en con- 
trario, que el valor de los elementos gravados estara 
representado en la misma proporción en que éstos inter- 
vienen en la composición del hilado mezcla, tomándose 
p:ara ello el precio do venta del mismo. 

Cuando estos hilados sean utilizados Por el propio 
fabricante, su valor' se estimará según la norma esta- 
blecida en el artículo 92 de esta reglamentación. 

Podrá deducirse del monto imponible, el importa de 
compra de desperdicio de hilados . adquiridos en el pe- 
ríodo que se liquida y que, en su momento, tributaron 
el gravamen. 

Vigencia «"el Reglamento 

Art. 117. — ■ Las normas de este reglamento serán de 
aplicación desde el 19 de enero de 1055, fecha a partir 
de la cual sustituyen a las contenidas en el Decreto 
7.7G5 del 18 de abril de 1052. 

Art 118. — Derógase el Decreto 2.1S6 del 13 de febre- 
ro" de 1054 y toda otra disposición que se oponga al 
presento. 

Disposición transitoria 

Art. Ilí>. — Autorízase a la Dirección General ImposI* 
Uva para que, a partir del 1» de enero de 1055, permita, 
transitoriamente el expendio y la circulación de los 
productos cuyo impuesto resulte modificado por la Ley 
14.393, con los instrumentos fiscales y atestaciones co- 
rrespondientes al régimen anterior, a. cuyo efecto se la 
faculta también para percibir las diferencias de im- 
puesto mediante declaración Jurada de los obligados * 
su pago. 

Art. i"0. — Comuniqúese, publíquese, dése a la Direo. 
ción General del Registro Nacional, y archívese, 
PKIION, — PedrQ J, Bo»»nuÍ. 
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MOD FICANSE LAS REGLAMENTACIONES DE LAS LEYES DE 

IMPUESTOS A LAS GANANCIAS EVENTUALES Y DE SELLOS 



DECRETO N* 22.142. — Bs. As., 27 de diciembre de 1954, 
VISTO la necesidad de adecuar las normas del De- 
creto N P 6.:K3¡52, reglamentarlo de la ley del impuesto 
a las ganancias eventuales (.texto ordenado en 10o2; 
a laa reformas Introducidas al texto legal citado por 
la Ley N" M.SH3, 

El Presidente de ta Tíacióu Argentina, Decreta: 
ArtScuio 1<? — Sustitúyense los artículos 4«, 5<?, 1<), 
16 y la del Decreto N» 6.183|52, reglamentarlo de la 
ley del impuesto a las ganancias eventuales (texto or- 
denado- en 1352), por Jos siguientes: 

Artículo 4<? — El resultado do la venta de inmuebles 
se establecerá en la siguiente forma: 

a) Inmuebles adouiridos con anterioridad al 1' de 
enero de 1946: la ganancia o pérdida estará dada 
por la diferencia entre el precio de venta monos 
los gastos necesarios a que se refiere el artículo 
1j? de esta reglamentación y la última valuación 
fiscal practicada con anterioridad al 1» de enero 
de 1946 para el pago de la contribución inmobilia- 
ria o el costo real, o on su caso, el valor fijado 
para el pago del impuesto a la transmisión gra- 
tuita de bienes, a opción del contribuyente; 

b) Inmuebles adquiridos con posterioridad al l? de 
enero de 1D46: el resultado se determinará dedu- 
ciendo del precio de venta, el costo real del in- 
mueble, o en su caso, el valor fijado para el pago 
del impuesto a la transmisión gratuita de bienes, 
a ppción del contribuyente, y los gastos necesa- 
rios aludidos en el inciso anterior; 

c) Si de la aplicación de las normas anteriores resul- 
tara un beneficio, podrá descontarse hasta la con- 
currencia del mismo, la deducción adicional esta- 
blecida por el articulo 5<? de la ley. 

A tal efecto se considerará como año de compra 
aquél en que se otorgue la respectiva escritura pú- 
blica, Salvo en los siguientes casos: 

■ 1 — Cuando se trate de compras a plazos — no judi- 
ciales — el año en que se celebró el contrato; 

8 — En las ventas judiciales por subasta pública,,- el 
año en que quedó firme el auto aprobatorio del 
remate. 

SI se computa como costo el valor fijado para ei pago 
del impuesto a la transmisión gratuita de bienes, la 
deducción adicional so calculará a contar del año a que 
ae refiere la valuación que sirvió de base para el pago 
del citado impuesto. ■ . 

Tratándose de construcciones o mejoras realizadas 
6n un año distinto al de la adquisición del inmueble, 
loa porcentajes de deducción adicional se aplicarán se- 
paradamente para aquéllas y para éste, y con respecto 
a'las construcciones o mejoras, desde el año en el que 
hubieren sido terminadas. 

Articulo 5? — El costo real aludido en el artículo 
anterior se determinará sumando al importe efectiva- 
mente pairado al adquirir el inmueble (Incluso los gas- 
tos de adquisición: escrituras, comisiones y otros) el 
monto de las mejoras Introducidas. Cuando el monto 
de las mismas no se pruebe en forma fehaciente se 
establecerá mediante los índices que fije la Dirección 
General Impositiva. , , 

La valuación fiscal o la practicada para el pago del 
impuesto a la transmisión gratuita de bienes, se au- 
mentará con el importo de las meioras que hubieren 
sido efectuadas con posterioridad a la fecha. a quela 
misma se refiere y también con las mejoras anterio- 
res, si se probare nue no fueron consideradas en la 
Valuación correspondiente. 

Cuando se compute, como costo la valuación fiscal, 
«1 mismo se aumentará también con el importe de los 
gastos do adquisición, 

A los efectos de la determinación del costo no se 
e,e>rf\putíir;'m 1«k intereses presuntos calculados sobro el 
capital invertido. 

Se conceptúan mejoras todas aquellas refecciones, 
ampliaciones y otras' inversiones que prolonguen a pre- 
ciablemente la vida del inmueble, impliquen una am- 
pliación de la contextura primitiva del mismo o eleven 
su valor v que no fueren admisibles, por consiguiente, 
como erastos de mantenimiento para el impuesto a los 
réditos". . 

Artículo 7<? — En los casos de venta de inmuebles 
que no tengan costo o valuación fiscal individuales, 
por estar empadronados junto con otros formando una 
unidad o dentro de una fracción de tierra de mayor 
extensión, se establecerá la parte de la valuación fis- 
cal o costo que corresponda a la fracción vendida, pro- 
porcionándola, a la superficie, alquiler o valor locativo 
admisible para el impuesto a los réditos, con relación 
a la superficie, alquiler o valor locativo del conjunto. 
Igual procedimiento se seguirá cuando se compute co- 
mo costo el valor fijado para el pago del impuesto 
k la transmisión gratuita di bienes, 

S1 este procedimiento fuera inaplicable o condujera 
a resultados desacordes con la realidad, la Dirección 
podra recurrir a índices supletorios conforme con las 
características de cada caso particular. 

Artículo 16 — El resultado producido por la venta 
de bienes muebles no contemplados en los artículos l¿, 
14 y 15 y por la transferencia do derechos gravados 
con este Impuesto,, se establecerá deduciendo del pre- 
cio de venta el precio de adquisición, los gastos origi- 
nados por la misma, las mejoras introducidas que re- 
presenten un mayor valor y los gastos necesarios para 
efectuar la venta, Sin embargo, cuando se trato de 
bienes que el vendedor hubiera adquirido antes del l« 
de enero de 194G tendrá derecho a solicitar que se 
acepte como costo el valor a esa fecha, siempre que lo 
pruebe en forma fehaciente a juicio de la Dirección. 

En los casos de bienes adquiridos por herencia, legado 
o donación, podrá computarse como costo el valor fija- 
do para el pago del impuesto a la transmisión gratui- 
ta do bienes. , , 

Cuando se trate de venta de automotores y el resul- 
tado determinado de acuerdo con las normas prece- 
dentes arrojo beneficio, podrá descontarse del mismo, 
la deducción adicional establecida por el artículo ¿e 
de la ley, en forma análoga a la indicada en el ar- 
ticulo 40 de esta reglamentación. 

Articulo 19. — Los gastos necesarios (artículo 5« do 
la ley) son además de los especificados en el primer 
nárrafo dol artículo 5» de esta reglamentación, los si- 
guientes: 

■a) Los vinculados directamente con el beneficio ob- 
tenido y abonados por el vendedor (comisión, gas- 
tos de remate, de escritura u otros); 

'O Cuando no hayan sido deducibles para el Impues- 
to a los réditos y recaigan sobre el bien vendido, 
los Impuestos a la transmisión gratuita de bienes 
y -al mayor valor y los gastos causídicos; 

c) Tratándose de inmuebles in explotados (terrenos 
baldíos, etc.) en poder del vendedor, los gastos 
realizados por el mismo, siempre que no hubiesen 
«Ido- deducibles para el Impuesto a los réditos. 
La Dirección admitirá sin prueba que dichos gas- 
. tos ascienden al uno por ciento (1 olo) sobre la 
última valuación fiscal practicada con anteriori- 
dad a la focha do venta, por cada aiío transcu- 
rrido desdo la fecha do compra; desde aquélla a 



que se refiere la valuación fiscal vigente al 1» , 
de enero de 1946, o la que corresponda a la va- ¡ 
luación practicada para el pago del impuesto a 
la transmisión gratuita de bienes, según fuere el 
sistema adoptado para, determinar el costo com- 
putable. . ■ ,. , 
lln transacciones de inmuebles la- Dirección acepta- [ 
rá sin prueba, en concepto de gastos de compra y de t 
venta, el uno (1) y el tres (3) por ciento, respectiva- > 
mente, sobre el precio de transferencia. I 
En los casos en que a la fecha de presentación de 
la declaración jurada anual no se conociera el monto i 
de determinados gastos vinculados a la operación gra- ¡ 
vada, o el valor de las mejoras que el vendedor se nu- 
ciera comprometido a realizar, el contribuyente proce- 
derá a apreciarlos, informando a la Dirección el oro- 
cedimiento seguido a tal fin. 

Una vez establecido el importe real a que 'ascienden 
los gastos y|o mejoras 1 apreciados, o en su det'rcto, 
transcurrido el término que fijare la Dirección, debe- 
rá reajustarse la primitiva liquidación, a cuyo efecto 
se formulará una declaración jurada rectificativa, 
dentro del plazo fijado para la presentación de la co- 
rrespondiente al año en el cuafc fueron conocidos a<jué- | 
líos, o en que hubiere vencido el término fijado por la 
Dirección. 

Art. 2n — Para establecer el monto sujeto al grava- 
men en la colocación de acciones con prima, se aplica- 
rán las normas prescriptas en los artículos siguientes. 
Determinación del oapifal 
Art. »? — El capital computable estará dado por la 
diferencia existente, al principio del ejercicio de emi- 
sión, entre el activo y el pasivo ajustados de acuerdo 
con las disposiciones que se indican a continuación. 
Activa computnMe 

Art. 4í El activo se establecerá computando los 

rubros respectivos según las siguientes normas de ava- 
lúo: 

a) 331 valor de los bienes amortizables será determi- 
nado en el importe que resulte de deducir, de las 
inversiones originales, las sumas de las amortiza- 
ciones correspondientes al período de vida trans- 
currido. 

Las inversiones originales y las amortizaciones 
técnicas ordinarias a considerar serán las que re- 
sulten de la aplicación de las disposiciones que ri- 
g-ep el impuesto a los réditos; 

b) Los inmuebles serán computados por el imparte 
de la valuación fiscal o por el de su costo, menos 
las amortizaciones impositivas — según' fuer* el 
sistema adoptado para el impuesto a los beneficios 1 
extraordinarios — salvo cuando debieran ser in- i 
cluídos en ol inciso e) de este artículo; ¡ 

c) Los bienes inmateriales no amortizables para el 
impuesto a los réditos serán considerados • a su 
precio de costo; 

d) Los bienes no amortizables en tanto no corres- 
pondan al inciso e) serán consignado* a su precio 
de costo; 

e) Las mercaderías u otros bienes de comercio babi- 
tual se computarán por el valor establecido para 
el impuesto a los réditos; 

f) Los deudores, cualquiera sea su naturaleza, debe- 
rán ser "depurados de conformidad con las dispo- ¡ 
siciones de La reglamentación del impuesto a los ! 
réditos. j 

También se considerarán como activo computable, las j 
cuotas pendientes rí( ' ¡ulceración de los accionistas; y 
los saldos d'i.idores de" los socios solida tíos, en las so- 
ciedades en comandita por acciones. 

Rubros no considerados como activo coJiiputíible 
Art- 5» — No se considerarán como activo; 

a) Las cuentas do orden; 

b) Las pérdidas. 

Pasivo comp«*r»í>l« 

Art. fi? — Eli pasivo a computar estará formado por: 

a) Los acreedores de la sociedad, cualquiera fuera su 
naturaleza: comunes, prendarios, hipotecarios, de- 
benturistas, etc., incluso los saldos acreedores de 
los socios solidarlos de las sociedades en coman- 
dita por acciones; 

b) Las reservas técnicas de las compañías de segu- 
ros, de capitalización y similares y los fondos de 
beneficios de los asegurados de vida; 

o) Las previsiones efectuadas para hacer frente a 
obligaciones pendientes de pago, como dividendos, 
intereses, sueldos, etc. 
ti) Los importes que representen beneficios a percibir 
en futuros ejercicios. 

Bienes y deudas situados en el exterior 
Art. 7<j — Los bienes y deudas situados en el exte- 
rior serán computados conforme con las normas de los 
artículos precedentes. 

Importes «leducibles del capital 
Art, 8? — Del capital que se determine conforme a 
las normas anteriores, se deducirán los importes — cual- 
quiera fuera su monto — que correspondan por los si- 
guientes conceptos atribuíbles al ejercicio anterior: 

a) Honorarios de Directorio y síndico y habilitacio- 
nes y gratificaciones; 

b) Todos los impuestos y tasas no considerados en 

el, pasivo; 

c) Los dividendos, partes de fundador y utilidades 

en efectivo o en especie, con excepción de acciones 
liberadas. Cuando se distribuyan dividendos en 
especie, los bienes entregados se computarán por 
el valor considerado para la determinación del 
capital. 

Determinación del beneficio computable 
Art, W — Para establecer el valor atrlbulblo a cada 
acción, el capital determinado de acuerdo con el ar- 
tículo anterior se dividirá por la cantidad do acciones 
suscriptas al principio del ejercicio de emisión, agre- 
gando las acciones liberadas cuya distribución fué re- 
suelta por la Asamblea de accionistas con anterioridad 
a la fecha de aprobación de la emisión de acciones con 
prima. En el caso de sociedades en comandita por ac- 
ciones, se determinará previamente el capital computa- 
ble en relación con el capital accionario, 

131 monto sujeto al gravamen estarádado por la di- 
ferencia entre el precio de colocación y el valor esta- 
blecido de conformidad con el párrafo anterior, o ol 
valor nominal, cual sea mayor, 

Art. 10. — A los efectos del cálculo de la deducción 
adicional a que se refiere el tercer párrafo del artículo 
5» de la ley, los periodos a considerar se contarán a 
partir de la fecha de compra, valuación o habilitación 
de las construcciones, computándose las fracciones ma- 
yores de tres (3) meses como año completo, 

Art. 11. — Publíqupse, comuniqúese, dése a la Direc- 
ción General del Registro Nacional y archívese. 
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IJKCHETO '$•? ÜS.'Ml. — Bs. As., 27 de diciembre de 135-1. 

VISTO la necesidad do adecuar las normas del De- 
creto N"? 7. i ti lisa, reglamentario de l;i ley de sellos 
(texto ordenado en ÍDÜÜ) a tas reformas introducidas 
:il texto legal citado por ia Ley N» U.3UJ, 

El Presidente de 1» jViíCÍÓii Argomimt, 
JH'credti 

Artículo !■> — ModUtcasc el Decreto No 7.7CH52, re- 
fílamoiitiit'iu do la ley de solios (texto ordenado en 
ll'Sü), en la. siguiente forma; 

1. Sustitúyense los incisos- b) y é> del artículo 29, 
por iws siguientes: 

b) Por habilitación con estampillas fiscales de los 
instrumentos extendidos en papel simple o en se- 
llo de valor Insuficiente 

La habilitación so practicará por los agentes 
expendedores auto-rizados por la Dirección y por 
funcionar ios y particulares- en los casos especiai- 
nu'nte previstos por esta res-lamentación, 

A tal efecto, los particulares podrán adquirir, 
sin que sean inutilizadas en el momento de su 
expendio, las siguientes estampillas íiscales: do 
clase común, toda la serie do ejemplares emitidos 
del valor de m?n. 0,03 basta mín. 50, y do clases 
especiales para warnmts, análisis, do'i echos de 
exámenes y matrícula, sin restricción, todos los 
valores impresos. 

La babilitación por los particulares se limitará 
a los siguientes casos: recibos do dinero, do che- 
ques y do giros, giros internos, cheques do "plaza 
a plaza o instrumentos enumerados on el artículo 
ü'J, inciso b), c) y f > de la ley, boletos de compra, 
ven La do inmuebles y sus cesiones, firmas do pro- 
fosionai.es gravadas por el articulo 8S de la misma 
y cartas - poderes para actuar en asambleas de so- 
ciedades y asociaciones. 

Las estampillas adheridas a talos instrumentos 
por los particulares, podrán sor inutilizadas con la 
leciui cié los mismos o con la firma de quienes 
los suscriben. 

En ios casos de' choques de plaza a plaza y do 
giros internos librados en jurisdicción provincial 
sobre plav^as de jurisdicción nacional, las estam- 
pillas podrán sor inutilizadas con la firma dol en- 
dosante, aceptante, depositante o beneficiario, en su 
caso. 

Los escritos presentados arito las autoridades 
públicas podrán habilitarse con estampillas, las 
que serán inútil izadas con la focha, sollo fechador 
o firma de los interesados o de dichas autorida- 
des. 

_Kn todos lps casos, la inutilización de las es- 
tampillad por parte de los agentes expendedores, 
funcionarios y particulares deberá efectuarse de 
tal manera quo el sollo fechador o, en su caso, la 
firma o fecha del instrumento cubran on parte la 
estampilla y ol capel a (¡tic se adhirieron, conside- 
rándose nuía la reposición cuando los par tic ¡j lares 
no observen ose requisito o cuando la estampilla 
esté el oí orí ora da, su numeración o serie alteradas 
o el documento os té f echado independientemente 
de la focha con que fué Inutilizada la estampilla. 

Las estampillas no podrán colocarse unas sobre 
otras; jas que aparezcan ocultas parcicl o total- 
mente a causa de la superposición se reputarán 
no repuestas on el documento. 

Las estampillas comunes de un valor superior a 
m? n. 50, serán inutilizadas exclusivamente por los 
agonías expendedores con ol sollo fechador on el 
mismo acto de la venta, previa adhesión a los do- 
cumentos respectivos. 

Los instrumentos en infracción Sólo j.odrán ser 
habilitados por los agentes expendedores, quienes 
estamparán la leyenda "Multa" sobro las estam- 
pillas adheridas por valor equivalente a la misma. 

e.) Por declaración jurada. Las personas de existencia 
visible o ideal podrán satisfacer los gravámenes 
de los artículos 32, 33, 34, 40, 41, 45, 48, 50, 51, 52, 56, 
5t), tíü, incisos a) y. b) y U2 do la ley, bajo la for- 
malidad de la declaración jurada que suscriban de 
la cantidad, que les corresponda pagar por cuenta 
propia en su calidad de agentes de retención del 
impuesto. 

En cuanto a los gravámenes provistos en las rea- 
tantes disposiciones de la ley, la Dirección podrá 
autorizar esta forma de ingreso de acuerdo a los 
requisitos que al efecto establezca. 

La Dirección impartirá instrucciones respecto 
de los requisitos que estime necesario para el me- 
jor cumplimiento de. esta forma de percepción del 
impuesto. j 

2. Sustitúyense los incisos a) y g) y el último párra- 
fo dol artículo 3o, por los siguientes: 

a) Pos suscriptos en el extranjero, al ser negociados, 
ejecutados o cumplidos en jurisdicción " nacional, 
ICn el caso en que la negociación, ejecución o cum- 
plimiento sea anterior a la llegada del documen- 
to al país, deberá habilitarse un comprobante en 
su reem;i]aao, en el cual se Individualizarán los 
elementos esenciales del acto gravado, 

g) Los instrumentos a los cuales se haya adherido 
por ios particulares estampillas comunes do libre 
expend'o podrán habilitarse en el acto de su pre-í 
sentación por los Interesados, siempre que la pri- 
mer foja lleve un gravamen que no exceda de 
m?n. 100, y estén dentro de los términos fijados 
para su habilitación. También inutilizarán esas 
estámpalas con su sello fechador cuando sean agre- 
gadas a escritos u oficios judiciales, aunque ellos 
carezcan de focha y firma.. Igualmente deberán 
inutilizar con su sello fechador las estampillas 
especiales adquiridas con anterioridad por los par- 
ticulares, cuando sean agregadas posteriormente 
a la documentación respectiva. 

Los pagarés, reconocimientos de deuda y de- 
más instrumentos en que se consignen obligacio- 
nes de dar sumas de dinero, extendidos por plazos, 
. menores quo los fijados en los incisos b) primera 
parte, c), d) y f) precedentes, no deberán encon- 
trarse vencidos para que proceda su habilitación • 
sin multa. 

3. Sustitúyense los incisos 3 y 4 del artículo 19, por 
los siguientes: 

3) En cuanto se refiere a productos o subproductos 
de la ganadería y agricultura y frutos del país. 

Las operaciones que llenen los siguientes re- 
quisitos: 

Que la operación sea extendida en boleto3 emiti- 
dos por la bolsa, dfc acuerdo con. sus reglamenta- ■ 
clones, y que los boletos sean registrados en los 
libros quo la bolsa llevará a ose efecto. 

4) Las bolsas llevarán los libros necesarios para re- 
gistrar las operaciones detalladas precedentemen- 
te, uno para cada especie do producto, debiendo 
contenor, rueda, en el caso de operaciones anota- 
das, fecha de la operación, compra o venta, venci- 
miento, nombre de las partes, título o producto 
cantidad, precio e Importe total de la operación^ 

L03 boletos registrados en las bolsas se consf» : 
dorarán debidamente sellados, siendo las Instituí 
clones respectivas responsables d«l valor, del íph 
"- puesto. 
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4. ¿íuatitíi.veí^ lo., artículos 20, 2i, 28. 30 y 34, por loe 

ArtSü°20 CS -- * los füws del cálculo del gravamen 
«Ub ecído Jbr ol articulo 33 de la ley f amputarán 
m« fracciona do mes como un mes entero. Las con- 
las iraccionw ^ * « créditos o autorizaciones paia 

'as disposiciones de los »™™f ^M/LpU^ctón delar- 

¿ante la htóilltlotón de aquéllos Por. »£=<*■ "P™" 
„cU? «°d".°->a ..£ «» ¿ritos". SS4dt £"SU 



'dispuesto en el penúltimo párrafo do I artículo 62 úb 
1 la ley a los documentos librados en jurisdicción pro- 
vecía! sobre placas de jurisdicción "^T^^lroí'dS 
' do un mes fijado en el mismo comentará a corroí des- 
de U fecha ¿ que venció el plazo en ^e debió .tribu- 
tarse el impuesto a los giros internos. Dicha diM)0si- 
Sin no sord aplicable a las transferencias postalos o 
to&ráticas y a los giros * cargo de las Instituciones 

í¡. Sustituyese el segundo parvalo del articulo 54, 

ñor el siguiente: . 

Contra sus resoluciones podrá interponerse el io- 

curso previsto por el articulo 130 de la ley. 
fi. Sustituyese el inciso c) del artículo 62, poi ol m- 

r) felicitar del actuario se ponga, en los dQCumon- 
tos presentados ante cualquier autoridad .Judicial 
nue "prima facle" aparezcan en infracción al im- 
puesto do sellos, la nota "No corresponde que 
determina el artículo 137 de la ley. 
7 Sustituyanse los párrafos primero y ureerc» del 
articulo 67, por los siguientes: 
151 canje de los valores permitidos por los artículos 
152 y 154 do la ley, se realizará en la Capital fede- 
ral en la sede de la Dirección, por la oficina desti- 
nada a ese erecto, y fuera de esa dependencia, por 
]os as-entes expendedores facultados por la misma y, 
pti í»1 interior, por las sucursales del Banco de la Na~ 
Ctón Argentina y demás agentes de expendio, siem- 



u'-o aue el valor de ¿a pieza canjeable no exceda da 
caimientos pesos moneda nacional. Los valores supe- 
riores a esta cantidad no podrán ser canjeados sin 
previa autorización en cada caso, de la Dirección. 

Las estampillas especiales de warrants y P a ™ af- 
recho de análisis o de examen y matrículas, Podía* 
■anjearse por otros valores en cualquier época y siem- 
pre que no contengan señal alguna de haber sido 

rtwó&üJisc los artículos 22, 23, U, 25, 33, 85 61 y 65. 

L 39 ü los efectos de la exención prevista por 
el artículo 103 inciso 49, de Ja ley, deberá seguirse > el 
procedimiento ^inblcr.ldo por e) artículo 5* do la Ley 

l3 Art' ít» — V.as liaiiKiis U otras o migraciones accosq- 
rias contraídas para garantí*!»»- ^'^X^n^ ia 
L considerara comprendidas en el articulo 105 de la 
ley Igualmente so considerarán comprendidas en diclia 
disposición las cesiones y transferencias de contra tos 
^e locación celebradas con motivo de compiavcnta ae 
^rnuebles L negocios. t ^ to ^ ^ 

contenidas en los incisos 5), 8) y 19) del artículo lí de 
la Ley 14.393, seguirán en vigor las respectivas ^posi* 
Clones de la ley do sellos (texto ordenado en 19¡>3) y 
sus concordantes del Decreto 7.761152. T>¡ver- 

Art 5" Comuníauese, publíquese, dése a la Dilec- 
ción General del Registro Nacional y archívese. 
FEllON. — Podro J- noiinuaí 




DEL M. DE COMUNICACIONES 



VISTO que el ^^^^1^^^^^^^^^ 

número. 25.092 de fecha 23 de *««^» ?¿ l ^ ^1 Le* número 1¡S.9«. co- 
conformidad con lo .proscripto, por _ el ^f^"^^^ previa distribución de 
rresponfe al Poder Ejecutivo autori-r pa^ a cad »^« »¿ procede £ija r en el 
los coditos Principales; Que en virtud d e J l « a d ^ correspondiente* a los 
Anexo 7 (Ministerio, de Comunicaciones) las ^f^^**™ or i a Ley número 
parciales integrantes de lo* «<ff P^ *«£S2o para 1954 del cita- 
?U5.8; Que asimismo, ^responde mtrod ^^nSapSaciL integral del es- 
¿o Anexo 7 diversas modificaciones que P l$^\*l™ n d6 fintas necesi- 
calaíón abobado Por Decreto número ^^'J^^^^^go de dicho Depar- 
dades emergentes de la intensificación de los ^iv»cíos a carg ^ ^^ 

lamento de Estado; Que «1 , equip / c0 ^ 6 ^ u ^ c ^onL de las afectaciones dto- 
ha resuelto exceptuar al Ministerio de Com uni ae lew» Je ^ partCj 

puestas Por el artículo 169 del Decreto J, ümei ° - B ^, i„ a Administración Cen- 

>* ^P^'St^S!^ Í.^Sipeione. del ar- 
trel de este Departamento de astado, co™^^ 1 . medida a adoptarse para 

tículo 79, inciso a) del Decreto numero -26 .0906 ^ Que lamed ^^ 



),1 «-; i i' (1 Í1 l«>'- : f 01 " t:(J<l0 e ' 

Kl >M*ftidenie tic la Nación Argentina. 
l>ecreta*. 

el Anexo 7 - Ministerio de Comumc aciones, Cap tulo .A presupuest0 

^ ^t^cSr pr el^^ ^^U- _ ..US. con 

UCn l t ; « - E n virtud de lo dispuesto Z £^ u ££%£ S^ 
en la forma que se indica en las P^^/^X f r Administración Central, 
del Anexo 7. Ministerio de Oora^^on^,^^^^ Ley 

A. Gastos a financiar con recursos de Rentas G ^ aer, al J aP ^ ¿ ignacÍQn es 

*9 14.158. y füaase en los importes ^^^ ^cÍencla. el presupuesto 
parciales integrante de cada crédito ^^Jr" e „ ^ ueda ajado en la suma 
para 1054 del Anexo 7, Ministerio de ^™«w^;*¿ e ^ ¿ Q mü doscientos 
de Setecientos cuarenta y dos millones f ^Jjf^f 6 ^/) de acuerdo con el 
noventa y cinco pesos moncto nacional ("-■J^'^^^ planilla3 anexas: 
ue sp indica a continuación y ui?o dc-Líiue "tui* i 



JPlvANlLLAS SINTETIZABAS 

ANEXO 7 — MINISTERIO DE COMUNICACIONES 

CAPITUriC I — ADMINISTRACIÓN CENTRAL 

A Gastos a financiar con recursos üe lientas Genérale* 

INCISO !'■' — GASTOS EN' PERSONAL 
Uem i — Ministerio 

"Planilla anexa al Art. ¿9 



:partída 



Crédito 
anual 



a) Sueldos *,.',< ...-*.. ., . . 

c) Bonificaciones, suplementos y otros conceptos análogos 

e) Aporte patronal , ,,,■...,.! .....•<»■'<'• • 

i) Varios -.,,,., . »» . * »> »» ' -•- • >* ■ • • ' i • i '■' * 4 - "■'".'"■ • 



Total ítem 1. 
ítem 2 



Oori'eos ? Telecomunicaciones 



a) Sueldos ,,,,....,.<■...<" i , . . - > -. 

b) Jornales .- - ; 'J 1 ' • '■'■-'■' ' 

c) Bonificaciones, suplementos y otros conceptos análogos 

d) Aporte patronal ....,.,*............«.- 

f ) Vario* . . , ,,,.,-.,..» .,...,.«..-,. 



Total 'ítem i ........■••*> 

ítem S — Colonia 

a) Sueldos 

c) Bonificaciones, suplementos y otros e 

e) Aporte patronal - 

f) Varios .,,,....,.. 



Infantil 

onceptoí 



Marítima 

análogos 



resumen qn 



m$n. 



Gíislos en Personal 
Otros Gastos 



Sub total Anexo T -- I -- 
A deducir: 

"Economías a j-e«liKftv 



728.. 873. 212 
145.2S9.4SS 

873 .362.700 

131.09-Í.405 

742.868.295 



Toca-1 ítem •■! 
Total Inciso :|9 



a) Gastos Generales ... 
l>) Inversiones y reservas 



— Gastos en 
ítem I ' — 



"Per son 
Ministei 



Total ítem 1 <¡ 



ítem i — Correos y Telecomunietttíionesr 



Total Anexo V — I A 

sanas para asegurar la lealizacion ae ^ c0 mpormisos a fin de 

gente artículo, a cuyos efectos ajustara el litmo de su. conu o n 
Obtener efectivamente tales economías. 

" Art S9 - BMase establecido que no podrán aesüaor-so crédrto.5 del rubro 

Técn'co integral de Trabajos. Públicos. 

Las ^onup.,*^^^ necLi^eí^narS^e^^ 
rubro, se circunscribirán a ^ l ^ltTtíeÍ como reposición de bienes, ins- 
de na normal atención de los serMCios ta los como ^ p Iun ciona- 

talaciones y demás inversiones propios de un pintipuesto 
miento y sostenimiento, 

Art 4<> _ L a contribución prevista en el ajuste de presupuesto que se. 

Poder Ejecutivo resuelva autorizar a favor de la entidad mentionaaa. ^ 

Art. 59 - El presente decreto será refrendado por los señores ^^ 

SeerTtario* de Estado en los Departamentos de Comunicaciones- y de Hacienda. 
Art. 69 - Comunícase, publiciuese, dése a la Dirección General del Re- 

aistw Nacional y pase a la Contaduría General de la Nación a sus etco.o*. 
PERÓN. — Osear Ti. JSieolIni. — ■ Pedio J, Ií«)Danni. 



Gastos Generales ....... 

Inversiones y reservas . « 

Tota? ítem 2 . . 

ítem 3 

Gastos Generales 

Inversión?» y reservas , . 

Tota) Rem 3 . . 

Tctfti Inciso S9 



Colonia fnfawtil Marítima 



Otros Gastos 



TOTAL; 

A deducir: 

Economías de inversión 



9. 


508. 


700 




962. 


391 


2. 


517. 


395 


i, 


183. 


4S4 


14. 


171 . 


920 


ÍÜf>. 


Uo. 


640 


4. 


566. 


000 


46 


694. 


278 


124 


160- 


648 


71 


276. 


000 


71.3 


542 


366 




635 


725 




56 


975 




167 


811 




98 


215 




95S 


726 


723 


673 


212 


tí 


603 


100 


I 


523 


923 


„.. 








8 


.127 


033 


11 ti 


.579 


.700 


19 


,930 


.015 


1 ; ' 6 


.509 


.715 




x>¿i 


.760 




28 


.000 




652 


.750 


145 


.289 


.48S 


S73 


.962 


.706 


131 


.094 


405 



Total Anexo 7 - I - A ,..-..■...,., 742,868,395 

Planilla anexa al Art, 1^. 
CAPITULO I — ADMINISTRACIÓN CENTRAL 
A Gastos a financiar coa recursos de Heñías Generales 

INCISO. 19 — GASTOS EN PERSONAL 
ítem í — Ministerio 






PATíTÍDA 



Sueldos 

Bonificaciones, suplementos 
y otros conceptos 



Crédito 
Vigente 

.9.160.400 

9 n . ; f} ¿ 

wmmmmmmmmmmm 



Modific. 
Presente 
Decreto 



Crédito 
Definitivo 



-f 



348.3ÍÍ0 
29.fr2á 



9.508.7fl« 



10 
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PARTTDA 



Crédito 
Vigente 



Modific. 
presente 
Decreto 



Crédito 



Definitivo 



e) Aporte patronal 2.447,735 -j.. 69.600 

f> Varios 1. 600.000 , — ^ 410.566 

Total ítem 1 v . 14.14J.561 + 30.353 

ítem 2 — Correos y Telecomunicaciones 

a) Sueldos 455.70S.900 11.046.740 

b) Jornales ... 4.563.000 

c) Bonificaciones, suplementos 

y otros conceptos análogos 45.3ÍS7.40S -L. 1 .300.875 

e) Aporte patronal 12l.2S3.514 + 2.S77.134 

í\ Varios . . .• 8U.50tJ.749 — 15.230.749 

Total ítem 2 713 . 542 . 5«6 

ítem 3 — Colonia Infantil Marítima 

a) Sueldos 653.725 — 13,000 

c) Bonificaciones, suplementos 

y otros conceptos análogos C1.275 — 4.300 

e) Aporte patronal 175 . 8 70 — 8.050 

Total ítem 3 989.085 — 30.35" 

Total Inciso ]<? Gastos on 

Personal 7KR.673.212 

Ítem 1 — M misil «vio 

P. 603 .100 



2.517. 305 
1,183.43-1 

14.171.920 



456 


845 


040 


4 


566 


000 


46 


604 


278 


124 


160 


.648 


71 


276 


000 



713 .542 .566 

t¡35.725 

56,975 

167.811 
058 . 720 



Los pliegos de condiciones serán en- 
tregados en el Departamento de Com- 
pras y Suministros, 25 de .Mayo 145. 1er. 
piso, oficina N» 40, de lunes a viernes 
de 12 a 15.30 horas: La apertura de las 
propuestas se eí ectuará en la gerencia 
de Administración, el día 11ÜI55, a ¡as 
15 horas. „, ,, , 

e.31il¿ , 54-Ní L- S.520-v.7|l|&5 



MANCO HIPOTECARIO NACIONAL 

Llamase a licitacón pública por el tér- 
mino de diez (10) dfas. para la provisión 
de 1 máquina de escriivr portátil; 2 
máquinas de calcular eléctricas: 2 máqui- 
nas de sumar eléctricas v 30 sillas de 
madera para oficinas. 

La apertura de las propuestas se rea- 
lizará en la gerencia de Administración, 
25 de Mayo 245,' e' dia 17 de enero de 
1955, a las 16,30 horas. 

para requerir datos y retirar pliegos 
de condiciones, concurrir por la División 
Compras v Talleres. Tucumán 34S, 2i pi- 
so de 12* a 16 horas, de tunes a vier- 
nes. CBH. 95). .„ , jr ,.„ 
e.31|12¡54-Ní L 8o21-v.l4|l¡»5 



ANTERIORES 



7128 . 673.212 



a) Gastos Generales 

Total ítem 1 

ítem 2 



8.127,023 — — 

Correos y Telecomunicaciones 



6 . C03.100 
8. 127.023 



a) Gastos Generales 112.961.000 -[- 3.017.800 

b) Inversiones y reservas .... 23.54T. *1S' ~ ' 3'. 617 .800' 

Total ítem 2 13fi.509.7I5 . — -■ — 

Total Inciso 2? — Otros 

Gastos 145.580.4SS 

Total 373.962 , 700 

A Deducir "Economías de 

Inversión" ir¡l . 034 . 405 



Total Anexo 1 -I - A 



742 .808. 20; 



116 


57 9 


700 


19 


930 


015 


136 


509 


715 


145 


2S9 


438 


873 


962 


700 


131 


094 


045 


742 


SGS 


.205 



Resoluciones d e Repartición 



Mimsterio.de Finanzas 

BANCO. CENTRAL DE LA 

RE1>UBLJCA ABGEXTJLW 

Agento Financiero fiel Gobierno 

Njicional 

LICITACIÓN DE VALORES 
NACIONALES 
Se comunica a los interesados uno 
"1 dia 13 ríe enero de 1055,' a hs U 
horas, tendrá lugar la licitación para 
,;bru el ion do amortizante, venci- 
liento 1? de febrero de 19 55, del si- 
miente empréstito: -Crédito Argentino 



NUEVAS 



Interno 3% 1545J55: v$n. 14.146.000. 

La« pronu.Qs.taf; deberán presentarse, 
de conformidad con las disposiciones 
en vigor, insertas al dorso del respec- 
tivo formulario, en la Sección Trámite 
General de este Banco (calle San Mar- 
tín 229), hasta el día y hora señalados. 

La presentación de los títulos de las 
propuestas aceptadas, deberá efectuarse 
en el Departamento de Deuda Pública 
hasta los 3 días posteriores al ven- 
cimiento del scr'-icio correspondiente. 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 1954. 
e.29!l2¡54-N<? 8.504-v,13¡ 1|34 



PltOVINClA Plt ESI DENTE PEKON 

aUNISTElUO DE ECONOMÍA 

Licitación Púbik» Nv is 

0-í2:l-l^<(-54 a. S. I'-:í,S;{-54 JL>. S. T-10S3-34 

n. s. 

Llámase a Licitación Pública. N? 18, pa- 
ra «1 dia 7 de CMivro de 1955 a. las 3 horas; 
para la adquisición de 35 maquinas de 
escribir y 11 máquinas da sumar y calcu- 
lar. — La misma se llevará a cabo en 
la Contaduría General de ¡a Provincia, de 
acuerdo al pliego do condiciones y regla- 
mentación general que podrán solicitar 
en la Tesorería General, Avcta, 9 de Julio 
Ni 41G, Resistencia, todos los días nábilos 
tle 7 a 12 horas, al precio de $ 50, — moni 
nacional, cada sobro. — El Director do 
Suministros, 

e.23|l2-N) L-8.433-v.7|l|5á 



MINISTIOiílO DF ASÍ'NTOS SOCIALES 
DIRKCCION 1JK SALUD PüItLICA 

Kxi»o<Iteiite TS? 438-DÍ5-Í 

Llámase a Licitación Pública N» 2¡54, 
para el oía 31 do enero de 1955, a las 10 
horas, para contratar la adq-i'slcíón de 
dos eouipos abreugráfteos destinados al 
Policllnfco Central de UesistcMcía y al 
Centro Asistencia] de Presidencia Roque 
Sáeri2 Peña. La apertura de los ofertas 
tendrá lugar en esta Dirección de Admi- 
nistración, sita en la calle Amcghíno 674, 
División Compra." y Suministros, Uosis- 
tettciu (Pr es I ríen le Perón). Pliegos e in- 
formes se suministraran en la misma. — 
Rafael Rubén Sotclo, Ministro de Asuntos 
Sociales. 

e.£1112"¡54-N» L-S,5Gl-v.3]H55 



LIC1TACJ 



Ministerio de Transportes 



FERROCARRIL NACIONAL, GENERAL 
BARTOLOMÉ MLXRE 

E ' "V ■ T ' ' " ' ' ' ' 

Lloltfleidn'l'Viltltcn N9 327 

- MATERIAL . . 

7' Locomotoras líléctrlcás, trocha 1,676 
mts. c. c. 800 v. Potencia 1.500 H.P. — 
Se prorroga apertura , sil 31|lf5¡> ■ a- las 
10,30 horas. 

' Entrega de formularios: En Buenos Ai- 
res! Av, JÍaipú 13CV ofic. -üi'4', '0?' piso, dé 
lunes a viernes de 8,30 a 11 horas. 

■ e.31|12|54-N9 L-8.517-v,14|l[55 



AEROLINKAS ARGENTINAS 
E. N. T. 

Licitación Pública Ni 62154, por la pro- 
visión de prendas y elementos de vestua- 
rio para personal. Bases y condiciones, 
podrán consultarse y retirarse -en Paseo 
Colón 185, 8* piso, ofc. 803, de 8 a 12 
hoTaa, Apertura «1 28|1|55 a l&s : 11 horas 
en Secretaría General, 4? piso. 

e,31]12|54-Ní L-8.518-V.14¡1¡55 

Ministerio de Industria 



YACIMIENTOS PETROLÍFEROS 

FISCALES (ENDE) 

CONSTRUCCIÓN DESTILERÍA 

'PRESIDENTE PERÓN" TIRO FEDERAL 

Llimapo a licitación publica, P ara líl 
provisión de: N» 358, hora 16, Uniformes 
para obreros. 



Ni 3G9, hora 10,15. Anhídrido sulfuroso. 

La apertura de la licitación se efec- 
tuará' el ' ufa 4 de enero ae 1D55, a las 
horas indicadas, en la Oficina de Com- 
pras, Suministros, Tiro Pedeíai (Eva Pe- 
rón), lugar donde deben ceneurrir los 
interesados para solicitar le? pliegos de 
condiciones correspondientes. 

e.31ll2!54-Ne L-8519-v.4[l;55 



EMPRESAS NACIONALES 

DE ENERGÍA AGUA Y ENERGÍA 

ELÉCTRICA (E.N.D.E.) 

Llámase a Licitación Pública Núme- 
ro JS47I54, para el día 28 de enero de 
1955, a las 10 horas, para la ejecución 
en hormigón armado de una pileta para 
torre de refrigeración y dos bases para 
dos grupos Man de 300 KW. en la Cen- 
tral Diesel Río Gallegos, del Territorio 
Nacional de Santa Cruz, cuyo presupuesto 
oficial asciende a la suma de Cuatro- 
cientos Veinte Mil Pesos Moneda Na- 
cional (m$n. 420.000.00). 

Consulta y retiro de pliegos en Talle- 
res y Suministros: Lavalle 1556, todos 
los días hábiles de 8 a 12 horas, 

e.31|13|54-Ní L-S.522-v.7|l|55 



Ministerio de Finanzas 



J1ANCO INDUSTRIAL 
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 

Llámase á Licitación Pública N» 147, 
para la adquisición de rri microscopio 
metnlonr.aTico - mineralógico - petrográ- 
i flco-calcogrüíico. 



Ministerio de Interior y Justicia 



POIíICIA FEDERAL 

Veiitit de Automotores 

(Decreto N° lO.S&Oiñít) 

Aviso ile Lleltíiciíiit Publica Ni 13 

Fijase el día 18 de enero del afio 1955, 
a las 10 horas para que tenga lugar en 
el despacho del señor Director de Admi- 
nistración de la. Policía Federal, calle 
Eelgrano 1549, piso 4P, la apertura de las 
propuestas píira la Licitación Pública nú- 
mero 13 <venta de automotores), de esta 
Policía Federal, lotes número 4S, 50 y 51, 
comprendiendo los renglones 511 al 540 
inclusive. 

Los automotores de referencia se en- 
cuentran en exposición en el depósito, si- 
to en la calle Corrientes 5330,. donde se 
podrán examinar, los días hábiles de lu- 
nes a viernes de 8 a 10 y de 14 a 16 
horas. 

El acto se realizará en presencia de 
los interesados que concurran. 

Datos y pliegos de condiciones, en la 
Sección Licitaciones y Compras de la. ci- 
tada Dirección de Administración, calle 
Belgrano 1519, piso 4?. — Buenos Aires, 
20 de diciembre de 1954. 

e.27|12|54-N» L-8.471-v.l0|l¡55 



niwrccciON nacional, de 

INSTITUTOS FENALES 
Expediente D,l,751|54 

Llámase a "Licitación Pública Np 34", 
primer llamado, para el día 12 de enero 
de 1955, a las 10 horas, con el objeto de 
resolver la adquisición de distintos ar- 
tículos e implementos con destino al ves- 
tuario de agentes e internos L correspon- 
diente al 1er. semestre del ano 1355, 

El acto se llevará a cabo en la Oficina 
de Compras de la Dirección Nacional de 
Institutos Penales, calle Paso 550, Capital, 
en presencia do los interesados que deseen 
concurrir. - 

Por más datos, pliego de bases y condi- 
ciones, etc., dirigirse a la mencionada ofi- 
cina todos los dtas hábiles de lunes a. 
viernes de 8 a 13 horas.'— Roberto Pct- 
tinato, Director Nacional de Institutos 
Penales. 

e.21]12|54-N<? L-8.355-v.3|l|55 



míentos l^ducacionales dependiertes de la 
Dirección General do Enseñanza Primaria, 
la adquisición de: Hopa y Calzado, — In- 
formes, División Compras, Cha reas 1670, 
29 piso, Capital Federal. — El Director 
Genera! do Administración, 

e.20|12-N» L-8.337-v.31l 12, 51 



Llámase a Licitación Pública. No 2, pa- 
ra ci día 11 de enero de 1955, a las 11.30 
horas, para resolver con destino a: Es- 
tablecimientos educacionales dependientes 
de la Dirección General do ir ns ei\ a nza 
Primaria, la adquisición de: Cuadernos, 
Comas, Lápices y Portaplumas-, ote. — 
luí or mes, División Compras, Clmrcas 1670, 
'¿•> piso, Capital Federal. — 121 Director 
General de Administración. 

e.20|12-N9 L-S.33S-v.31 112,54 



Llámase a Licitación Pública N« 3, pa- 
ra el día 11 de enero de 1955, a las 12 ho- 
ras, para resolver con destino a: Esta- 
blecimientos Educacionales dependientes 
de la Dirección . General de Enseñanza 
Primaria, la adquisición de: etilos para 
Escuelas. — Informes, División Compras, 
Charcas 1670, 2<? piso, Capital Federal, — 
El Director General de Administración. 

e.'20!12-N<> L-8.34<J-v.31!l2|54 



FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS 
DE BUENOS AIRES 

Expediente H -11.577 ]»Ó4 

Llámase a licitación pública hasta el 
día 17 do enero de 1955, a las 15 horas, 
para el aprovisionamiento el el Hospital 
do 'Clínicas durante el próximo año, de 
los rubros: l'roductoa químicos y farma- 
céuticos; ropas, uniformes y equipos, úti- 
les y libros de oficina; conservación de 
instalaciones, conservación moolaje, ar- 
tefactos y tapicería; racionamiento y ali- 
mentos; instrumental científico, menaje, 
moblaje, artefactos y tapicería; máquinas, 
motores y herramientas: máquinas de ofi- 
cina, materias primas y materiales; In- 
versiones patrimoniales varias. Limpie- 
za y desinfección, conservación de inmue- 
bles y obras; conservación de máquinas, 
motores y Herramientas; conservaciones 
varias, flotes y acarreos, 

L08 respectivos pliegos de condiciones, 
pueden obtenerse en el Departamento Ad- 
ministrativo, Paraguay 2155, todos los 
días hábiles do lunes ft viernes de 14 a 
17 horas. — El Jefe del Departamento 
Administrativo, 

C.24H2IS4-N? L-8.450-v.l7|l|55 



tníIVEKSIDAD NACIONAL DE Ct T YO 

Expediente N9 1Í.336-F-1934 
Licitación Pública 

Llámase a licitación pública para et 
día 11 de enero de 1955, a las 12 ho- 
ras, para la adquisición de un com- 
presor mecánico para ensilar forrajes 
verdes, debiendo armarse en la provin- 
cia ele La Rioja, destinado a la Delega- 
ción de la Universidad en la citada Pro- 
vincia. Los pliegos de condiciones y de- 
más datos se encuentran a disposición 
de los interesados en la Oficina de Su- 
ministros de la Contaduría General de 
la Universidad, sito en calle XÍ.Wa<SavÍa 
100 de Mendoza. — Emilio Vázquez 
Viera, Director General de Adminis- 
tración, 

e.29¡13]54-NÓ L. 8.5 05-v.4:l;5 5 

Ministerio de Asistencia Social 
y Salud Pública 



Ministerio de Educación 

DIVISIÓN COMPRAS 

.-' Llámase a Licitación Pública N» 1, pa- 
ra el día 11 de enero de 1955, a las 13.30, 
para reaoUer con destino a; Kstablact- 



mitrccciox c.kNkhal nií 

ADMINISTRACIÓN 
Impertiente N? 105.017154 

Llámase a Licitación Pública N* 123155, 
para el día 7 del mes de enero de 1955, 
a las í),3ü horas, para subvenir las nece- 
sidades que a continuación se detallan, 
con destino a diversos servicioí- y duran- 
te el año 1!>55. 

La apertura de las prepuestas tendrá 
lugar en el Departamento ún Contra- 
taciones, Sección Licitaciones .Públicas, 
Paseo Colón 329, séptimo piso, Capital 
Federal, debiendo dirigirse para pliegos 
o informes al citado departamento. 

Las necesidades so refieren a: anima- 
lea p|experimentación y alimer.tos y fo- 
rrajes para los mismos, — lí Líenos Ai- 
res, 27 de diciembre de 1554.-— El Direc- 
tor Gral, de Administración. 

o.27il2-N(> L-8.4-52-v.31;12l54 

lSxtteilií-fito >-? 102.H83I54 
Llámase a Licitación Púhíica Ni -124155, 
, para el día 10 del mes de enero de 1Í55, 
¡ a las 9,30 horas, para subvenir las ne- 
i eesidades que a continuación se detallan, 
! con destino a varios servicios de este 
Ministerio y durante el año 1955. 

La apertura de las prepuestas tenará 
lugar en el Departamento de Contrata- 
ciones, Pocción Licitaciones Públicas, Pa- 
seo Colón 329, séptimo pí^o. Capital Fe- 
deral, debiendo dirigirse pura pliegos e 
Informes al citado Departamento. 

Las necesidades se refieren a artículos 

de electricidad. ■,;,.., j m-.i 

Buenos Aires, 28 de dmiernbre de 19o4. 

— El Director Gral, de Administración. 

e.2S!12j54-Ní ,L 8,49G-v.3jli55 

Kxpcilietiíe Nt 100.1)32 1. 71 _ 

Llámase a Licitación Pública N"' l22¡ao, 
para ol día 17 del mes do enero de 19oo, 
a las 9.30 horas, para subven ,r las nece- 
sidades que a continuación so , detallan, 
con destino a diversos esta Di ecim lentos 
dependientes do este Ministerio y duran- 
te el año lí¡55. La apertura de las pro- 
puestas tendrá lugar en el Departamento 
de Contrataciones, Sección Licitaciones 
Públicas. Paseo Colón 329, séptimo piso, 
Capital Federal, debiendo dirfr irse para 
pliegos c informes al citado Departamento. 



BOTJBÍW OílClAIi — Seccá6» de Lc«is!3ci6n y Licitaciones — Viernes 31 de diciembre de 1.55* 



11 



Las necesidades se refieran a: repuestos 
njautomolorcs en general y cubiertas. — 
Buenos Alrep, 24 de diciembre de 1954. — ! 
Kl Director Gr.il. de Adm inislr ación. 

&JÍ112Í54-ÍJ9 ■. L-B.448-'v,7|i:¡S5.- 



SBCRürTARlA GENERAL 

Expediente JíP 63JJ50J54 

Llámase a Licitación Pública Ñ4> LUj 
55, para el día 11 dd ines de enero de 
1955, a las 9.30 horas,' para subvenir; 
las necesidades . que a continuación se 
detallan, con destino a la División Su- 
ministras para la colonia "Cábrcd", y 
durante eJ afio 1955, La apertura de 
las propuestas tendrá, lugar en el T>c 
partamento de Contrataciones, Sección 
Licitaciones Públicas, Paseo p°15n 329, 
sóptimo piso, Capital 'Federal» debiendo 
dirigirse para pliegos e informes al ci- 
tado '; Departamento o a 3a'.. antedicha 
dependencia, -sita en Paseó Colón 367. 
Capital Federa!. Las necesidades se re- 
fieren a: caños, 'canillas, codos y -cur- 
vas de hierro, vidrio, agujas para má- 
quinas de coser, ojaladoras para faro- 
les, carbones para motores, cabos .de 
madera, repuestos para automotores, 
art. para . oficina- electricidad, etc. — 
Buenos Airea, 29 de diciembre de 3954. 
— El Director GraL de Administración. 

e.29|l2]54-N<? L.8.5D2-v.4ll^ , 5 



pal de Suministros, C. Calvo 190, Cap. 
Pliego: $ 5. — mln. 

e.29jl2.15*-N9 L.8.49S-v.4¡lj53 



Llámase Licuación Pública N0 2.Í20 
hasta 24 de enero 1D55. 11 horas, pro- 
visión: Cajas' pjtableros Juz, . artefactos 
incandescentes, üm paras, grapas y Ja- 
balinas plpárarrayos, motores y relojes; 
eléctricos, material eléctrico en gene 
ral, etc. Consultas y Propuestas; Dlreo* 
eión Nacional de Materiales y Plante- 
les. Dirección Principal de Suministros, 
C. Calvo 190, Cap. Pliego: $ 5. — iriju. 
■c.'29|3.íJS4-N9 L.S.499-v.4]l|55 



Ministerio de Gomtmicaíiones 



COnilKOS Y TBLKCOJItJNlCACIO^ffES 

Licitación Píib11cn : .]V* 2J055 
Llámase a .licitación pública jior e-l'fcér-, 
mino de quince <15) días ¡para adquirir 
"artículos de, proveeduría general" . (üt.t- 
Ica de escritorio, patries -carbónicos, em- 
balar, etc. (Año .1955); 

Las propuestas serán recibidas y abier- 
tas públicamente el día 18 dií enero de 
1355, a 3'as ,10.30 horas, en el- local Nfl 6 30 , 
6g piso del Palacio de Correos y Teleco-' 
munic aciones. ' ". 

Por el pliego do condiciones ocurrir a: 
lá oficina de licitaciones (Mesa de En- 
tradas)! local 639, f¡9 piso, cualquier día 1 
hábil de 7 a 13 horas. — - Buenos Aire?!.' 
27 do diciembre de 1954. — José Pedro; 
Calvo, Secretario -General do Correos y 
Telecomunicaciones. 

■ e.27ii;;,¡54-5r9 L-8-467vJ€|t|55 



Llamase Licitación Pública N<? 2/6'22 
hasta 1° de febrero 1 9 55, 11 horas. 
provisión: Juego terrajas y accesorios, 
piedras ásmenles, limas, juegos machos. 

escariadores, ^fresas sáerra, sierras cinta formes," Ülvadávia 578, 29 piso, Capital 
sffin, tronxadora, amoladora, material Federal. — c) -Distrito Vía y Obras, 71 y 



para «actor, tracción". Vence el dia 11 ¡ 
1|55, a las 8 horas. Informe en Broí. Mi- 
tré 2977, ler. pteo, Oficina de Muestras, 
Capital Federal. 

e.22ll2j$4-N* L-8.3T9-v.-4] 115 5 

FÉRROCAUllIT, SACIÓTCAIi -PROVINCIA 

DE IMTEWOS 'A.1H.BS 

E.N.T. 

LlcltaclDu Püfcllen V.OajKí 

Llamase a licitación pública, ; para el 
desarme, traslado, armado, montaje, cons- 
trucción y demás «toras- eompl ementar! as 
del Galpón Nv 1 de los Talleres Buenos 
Aires a Talleres Libertad, cuyo presu-. 
puesto oficial asciende a la suma d« m"5n. 
2.810.8S2,25. Fecha de -apertura: 20 de 
enero de 1955, -a las 10 horas, -en el des- 
pacho del Administrador <Jeneral, situa- 
do en Avda. Véiez Sársfíeld y Suarez, Ca- 
pital Federal. 

Consultas de pliegos de condiciones, es- 
pecificaciones y planoe en: a) Distrito 
Vía y Obras, Avda. Veles: üarstield y Sua.- 
rez. Capital Federal. — b5 Oficina de In 



321 Ferrocarril Nacional General ür- 
quiza licitara los días y tioras indica* 
dos la provisión de loa materiales ci- 
tados. Aperturas I8ll'|5$: Lie. Püb. ¡Ni 
10-C-51'54„ 9 hs.: Seml-engranajes 58 
dientes pitrenes eléctricos, coronas 54 
dientes. Pliego: $ 1'5. — Lie Priv. nú- 
mero 19|75j54. 9,30 horas: Entufas de 
hierro ío Planos y especificaciones: 
$ 20. — Lac. Püb. NO 7-C-ÍI53, 10 ho- 
ras: Pintura en pasta ilbnyaldr Pliego: 
$ 10. — . Les pliegos citados pueden re- 
tirarse del JDepto. .Suministros, Sección 
Compras, Oficina d-e Licitaciones, Esta- 
ción Feo. iLaeroze. Capital, do 9 a 12 
horas. 

o.30|i2|54-NO L.8.'513-v,1.31i¡55 



HM'FItESA NACIONAL 
TltAÍÍSPOHTlCIS 



DK 



aporte soldadura, etc. Consaltas y Pro- 
puestas: JMreecióri -Nacional de Mate- 
riales y Planteles, ~DireccJdn' Principal 
■de Suministros, C, Calvo 19-0, Capital. 
Pliego y Plano: $ 7. — m'jh. 
■'■' ' e.29¡«i;2(54-NO L.8.500-v.4]ll55 



10; Eva Perón. 

^enta de pliegos, cuyo valor es de 
nvjn. 200.-^-, en las oficinas indicada -en 
a) y ib), — K-&L Perón, 21 de diciembre 
de 1054. — Administra flor General. 

e. i 27)12|54-N* L-S.á73-V.l0|li55 



ODRAS SAGITARIAS BE LA NACIÓN 
Licitación PúliUcti 

Películas radiográficas. — Expedien- 
té 33.30011354. — 2! i 1! 955, a las 10, Char- 
cas 1840. „ ■ , 1 ,„,, J 
«.27i".2-Ní L-8.463-V.31J12I54 



Licuación Púbüea 
"Eypeilicnte Nfl ,20.504|54 

'2|8íS5 a las 10, Charcas 1840. 

Moto-bombas y válvula piezoestática. 

- e.30íl2 : |54-NÍ> L.8.51fl-v..5[l]55 



lí.TV.T. 



Ministerio ie Oljraa PúbíicaB 



DIRECCIÓN NACIONAL DE 
S1ATEHIAI.es- ¥ Pl.AN , l'Eí J ES 
DinECClOX PPJNCTPAI, v 
DE syHIINTSTROS ' 

Llamase .Licitación Publica ÍI* 2.614, 
hasta 13 de enero d,e 1955, 1"! horas, pro- 
visíón: "Placa- para revestimiento, de vi- 
drio. 

Consultan y Propuestas- Dirección N"a- 
clonal de Materiales y Planteles - ¡Direc- 
ción Principal de Suministrt-K. — C. Cal- 
vo 190. Capital. 

Pliego: i 5,00 mín. 

e.27l'2-Ní L-3^J53-v.31Í12'JS4 



Expediente N? 29.479]54 ..' 

Af oradores j:ogru lado res de filtración, i 

4JTij-55 a ías 10, Charcas 3840. ' 

e.30ll2!54-N9 L.8.503-v.6|l|55 



Llámase a JicitaciOtí pública .por el tér- 
mino de 15 días, para la contratación de 
desestiba de carbón de piedra en Puerto 
Eva Perón. 

El Pliego de Bases y Condición os, cuyo 
precio se' ha estimado en $ 10- — m|n„ 
está a disposición de los interesados én 
las oficinas de Informes dei F. C, calle 
Rlvadavia 578, 2* piso. Capital Federal, y 
en la de Almacenes, calle 56 y 137, lugar 
en que deberá efectuarse la presentación 
de propuestas, cuya apertura se llevará 
a cabo el día- 17 de enero próximo i a laa 
12 horas, en presencia de loa funciona- 
rios que se designen y público concu- 
rrente. — Eva Perón, -2.3 de diciembre de 
1954 — Miguel C. Díaz, Administrador 
General. 

e.27112154^.H» L-S.474-v.lft¡l'!55 



ádjuiíiístraclfin General del 
Transporte ■.Fluvial 

Llámase a licitación Pútwica ¥Jo J9 
hasta el día 25 de enero de 1955 a laa 10 
horas para- la adquisición de ochó moto- 
res diesel marinos para propulsan . do ba- 
ques; ocho grupos diesel Renorador-es eléc- 
tricos; rnftqutna-s auxiliares, etc. Cohsnl- 
tna y propuestas, Scrcirtn .S'iministroa, 
Bcrnarao tic Irigoysn 3130. piso 49. — Pre- 
ci" del pliego 3 ÍÍO. — en scliarlo nacio- 
nal. 

e.2'7113|5S-No L--8-4G0-V.24J1155 



Miniísterio de Hacienda 



Expediente N9 1Í).730|5<1 

Eloctrobonibas para pozo profundo, 
transformador, tablero de alta tensión 
y baja tensión y medidores "Venturi". 
3¡3j55 a las 10, Charcas 1840. 
". .. e.30|12|54-NÍ> L. 8.509-v.l3|l¡55 



KOCA 



KEKUOCA11R1L NAC. GRAL. 
' ' ' E..N..T. 

JJcftnctoñeM .Públicos 

P. 5.2S7: Clavos de gancho paia v$u, a;p., 
10|lJ55, 9 ha. G.257; Aparato "JBVcJc Staff" 
miniatura, completo. ;iv. 1 ¡ 1 1 55 . 10 hs 

Pliegos de condicioneea retirarse de loa 
Almacenes Generales, -Remedios de Esca- 
lada, todos los. dTas hábiles de 8 a 13 ho- 
ras, menos sábados: ' 

* e.21| 1.2|54 -No L-S.35.3-V.3J1I55 

ADMINISTRACIÓN GENERAL J>E 
VIALU>A1>* NACIONAL 
- Incitación Pública NP 2.857 para la 

adquisición de máquinas; de contábili- incitaciones Fúblicns 

dad, $-400. 000. ..Presentación propuestas; fj<. 31¡9-5.A.45()'3|54. Acero £si-ecial Re- 
7 de enero a las 11-30 horas, en la Sala i dondo, Calidad (20|l|55. ^0.30 do .Ejes En- 
trega de formularios: En Buenos Airea, 



DIRECCIÓN GENERAL DE 

SUMINISTROS DEL ESTADO 

Espediente .Nfl 5140154 

Llámase a licitación pbóliea para Ja. 
venta de materiales de Tezagos varios. 

La apertura de las propuestas se 
.realizará el dia 10 de enero de 1955 
a las 9.30 horas. Pliego de condicio- 
nes y presentación de propuestas. Hi- 
pólito Yrisoyen NO' 153fi. Capital. 

e.28J12:54-N0 L.'8.488-v.3tM55 



ITE1UÍOCAHR1 L NACIONAL CEXERAL 

IIARTOtOM*: ílIITRaa 

E..S. T. 



de Licitaciones, Av. Maipú 3, planta 
baja, Capital. 

é.29|.12|54-NQ L . S.5t)3-v.4|l |53 



Llámase Lfeita^idn PUblic-d N? 2.615 
basta 17 de enero 1555, 11 hora^, provi- 
sión: Motores diesel' marinnü 

Conaultas y Propuestas - Ei^ección Na- 
cional: dé MateriaKT. y Plá-n.ttíes - Direc- 
ción Priacipal.de Suministros.- —7 C.^Gal- 
vb Í90. ■Capital." ' " 

Pliego; -? *5,00 mi. 



Licitacidn Pública " -N* .£*3íi. para la 
adquisición-' de meto niveladora a de im- 
1 portación, $ 19.802 00*. Prorrogada para 
el 5 dé enero, a las 10-hotas, en la Sala 
de Licitaciones; Av. Maipú 3.. planta ba- 
la Capital. 

«.2-8112 I54-N? L-S.-I83-T.3U155 



Licitación pública de las -ebras del ca- 
mino de Alto "Verde - San Martín, sec- 
ción Km. 1.035,450 .- Km 3 ,fl 5B,4'5(T, pe- 
e.27-llZ-Ní S.454-v.31íl2:J34 ".sos 1.2Í9.252.80, 

1 "Presentación propuestas- 1S de enero, 



Llámase Licitación Fúb'1-k-s "N? 2.G1-Í!, 
hasta 18 de ' enero 195?, 11 horas, provi- 
sión: Aleación de estaü o,' hierro de Sue- 
cia y soldadura Je plata. 

Consultas y Propuestas- Dirección Na- 
cional de 'Materiales y Planteles'- "Direc- 
ción Principal de 9umfnist-ios. — C. Cal- 
vo 300. Capital. 

Pliego: ? 5,00 m'n 



a las 10 tioras, en la «ala de' OcJtaciones 
■¡Av. Maipú 3, planta ba^a. Capital Fe- 

e.27lt"3i54-N» L-S.469-V.17U155 



Licitacidrí Públlra de tss obras Ru- 
tas <8 y 188, tramos Km. &9 - 7-9; Km. 
92-182,5; Km. ¿20,5-226 y Km. - 71 í, 
respectivamente, $'2.504.800, Presentación 
e.27ÍÍ2-N? L-S.t55-v.31|l2j54 t -propuestas: 10- de enero, a tas 10 hora:s, 

' en la Sala de Licita cionea. Av. aJalpfi 
3 planta baja, Capital Federal. 
* P eÍ0'12r54-Ní L-8.33O-v.l0tll55 



'Llámase Licitación Pública Ns, 2,61 S, 
hasta 11 de enero 1955, 12 horas, provi- 
sión: Máquinas plpulir, lustrar y cortar 
mosaicos. ' 

Consultas y Propuestas: Dirección Na 



Míiipú .1202 esq. Av. Libertador GraL San 
KLartln, oficina N° 614, 69 piao. lunes a 
viernes, de S.30 a 11 hs. — Lsidoro Goi*- 
5¿lez, Administrador 'Gíneral, 

e.23|12|54-N» L-S.4*S-vJ.3.|l,|55 



lAcvtiicíón PúliMcn Np Z2í\ 

S.S.1|2'1. Deae^-tiba carbón de piedra .y 
cargas generales en P.to.' Villa Constita- 
Ción. Vencimiento 3IH1955. l-Iói-a 10;30. En- 
tirega Uc formularios: en Sueiios Aires, 
Maipú 1302 csq. Av. Libertador GraL San 
'Martín, Oficina N^ 614, G? pisoriuncs a 
viernes, de S.30 a 11 horas. 

■612 3112 154-ÍJ* LíS.á-'9-v.3^1j55 



- Iíi:i>e(lieiitc N? 5.932^5-1 
Llamase a licitación pública para Ja 
provisión de ga»s fre6n pjairc acondicio- 
nado. La apertura de las propuestas so 
realizará el dia 7 de enero de 1955 a, 
las 11,10 .horas. Pliego de condiciones 
y presentación de propuestas, Hipólito 
Yrigoycn N° 1236, Capital. 

C.30|12'54-NO L.8.511-v.3ll|5B 



Espediente N° 7.5:í9l53 - 

Llámase a licitación pública para Ja 
.coneeaión y explotación de calesita o 
carrousselís, Ciudad Evita, Matanza. La 
apertura de las propuestas se realizará. 
el día 7 de enero de 1955 a las 11.40 
horas. Pliego de condiciones y presen- 
tación de propuestas, Hipólito Trigoycn 
N? 123-fi, Capital. 

c.30|12|54-N9 L.S.512-v.3|ljSS 



c tonal de Materiales y.PJauU-les - J>irec- ¡ |¡^ n . 2 ^™o fl , $ ' 7.455.133.40. Presenta 



Licitación Públ'-ia de las obras del 
camino de Dolores - M^i' del Plata. 
250 500 - 25'5."i 00 y 



Km. 



eión Principal de Suministros. — 'C. Cal- 
vo 190. Capital. > , 
Pliego: ? 5,00 m,n. . • 

e.27'12--N» L-*.*Efi-v.31112Í54 



Llamase Licitación Pública Nfl 2.C27, 
hasta 10 de enero 1P55, 13 horas, provi- 
sión: Equipos amplificadores clase B; mi- 
crófonos, pie pttnicrófonos, bocinas ^reen- 
trantes, transtormadores. et'?, 

Consultas y Pronuestas: Dirección Na- 
cional de Materiales y- Plan'.eies — Di- 
rección Principal 3e Suministros. — C. 
Calvo 190. Capital. / - ' 

Pliego: t" 5,00 mín. „,,,-,- 

e.28!L2|54-Ne L-S.i95-v.3¡l|^5 

Llámase Licitación Púhííca Ni 2.619, 
hasta 20 de enero 1955, 11 hoTas, provi- 
sión: Batería estacionaria de tt^umulado- 
rea eléctricos. 

Consultas y Pronuestas: Dilección- Na- 
cional de Materl-ilos y Planteles - Direc- 
ción Principal de Suminls'ros. — C, Cal- 
■vo 190. Capital. , - 

Pliego: S 5,00 mm. ^ , „ 

e.27ll2-í ; í'.' 8,4b7-v.31|12ió1 



citSn propuestas: 11 de enero ~ a las 10 
horas, en la Sala de Licitaciones. Av. 
Maipú 3, planta baja, Capital Federal. 
. e.20|.L2!54-Ní L-8."S31-v..l"0Ul5S 



Ministerio de Trausportes 

FERROCARRIL D. P. SARMIENTO 

t ' 'E: N. T. 

Llámase .a licitación pública para la 
adquisición de: "Conductores .Kiéct ricos . 
Expte. M 54|235 - Vence -el dia -ÍI1I55 a laa 
8 horas. — : ~ Informes en Bmé, Mitre 2977, 
1er. piso. Oficina, de Muestras, Capital 
Federal — Administración General. 

e.21U2!54-N° L-8.352-v-.3|1155 



expediento M. 54|231» 
Llámase a licitación pública para la 
adquisición de: Aceros al carbono. Ven- 
ce el día 12¡1|55 a" las 8 horas. Infor- 
mes en Bmé. Mitre 2977, ler. piso. Ofi- 
cina de Muestras, Capital Federal. — 
Llámase Licitación -Pública~N° 2.017. Administración General 



hasta 12 de enero 1955, 11 horas, pro- 
visión: Lonas, lonetas, lanilla, hilos; etc. 
y nraí críalos p|ta pacería. Consultas y 
Propuestas: Dirección Nacional de Ma- 
teriabís y Planteles, Dirección - Princi- j 



.' e.29|l2|54-Nv L.S.497-v:i2jl¡G5 



KíiícdJente M. T>4|238 
.Llámase a_ licitación pública para la 
adquisición -de: "Culones de acero dulc-:*, 



" L. Püb. Nv 331, vence 1.7.1 ¡5 5, 10 ha.: 
Renovación" V. P. a Tucumfin Kms, 960,0 
a 1006,5 doc. y cons! Secc. Llcit. Maipú 
1302. Ofic 314. de 8.30 a 11 ha. y en Ofi- 
cina Jefe Dtat. V. y O. Estación Tucu- 
mán. Costo docum í 500.— m|n. 

0.28112I54-N7 L-S.íS4-v.ai|l:¡5S 

Lírftnciones Publicas 

No 324 -.3. D. 3021 154 — Cfiapaa de biérro 
galvanizado acanalado - 3H12I54 . 10,3», 
' N9 325 - S.D. -331.2154 — Tablas aserra- 
das de mariera Cuiupay (con preferencia 
de producción- nacional) - 31|Í2r54 - ÍI^ÍO. 

Entrega de formularios:" En Buenos 
Aires, Maipü 1302, csq. Av. Libertador 
Oral. San Martín, Oficina N« G14, G« dÍso. 
lunes a viernes de 8;30 a -11 horas. — 
Isidoro -González Administrador General. 
. e.l4|12-N?L-8.256-v.31|T2l54 



lí'ElmoCARltlL NACIÓ» AI- 

cnitfi5iiA-r#.Tm(iin*A 

K. S. T. 

Kl Ferrocarril Nacional General Grqul- 
za licititrd los días y horas indicados la 
pjovisión de los materiales citados. Aper- 
tura 4]t!55: Lie. Priv; K» 1|32(33. 9 horaa. 
Tubo^ acero sin costura.. — Lie Priv^nú- 
mero 3|2|107, 9.30 horas. Római'.hes, billo- 
nes, arandelaa. — ' Lie. Priv. N» 4|20|C8 . 
10 horas:' Arena, cal hidrata-ja. — Lie 
Priv. No 5|33|íJW, 10.30 lloras: Llaves in- 
gleaaa y íranceaus, buriles. — Lie. Priv. 
N<? (ÍI8I3S0, 11 horas; Lámparas Gasfiiled, 
olomentoa p|líntcrna. — Apertura: 7|1I55: 
Lie Priv No 121C, 9 horas: Acero dulce 
y [medidas. — Lie, Priv: N<? I5nll94, 9."30 
lioraa: Turbinas, martillos agirán tadores 
y amoladores neumáticos, : torno portíitil. 
— Lie. Priv. N9- Í4ÍG6I73.' ID h.vas: Pifión 
y buie pjmotor arranque cocho .Diesel. — 
Lie. Priv. Nv 13|2|108. 10.30 lioiaa: Buló- 
nos de bo. — Lie. Priv. No 12I7H5, 11 
Iioras: Fresns-y adujere no* o ras varias. I^o? 
pliegos citados piieden retirarse del ;Depto. 
Suministros, Sección Compras, ttficina de 
Licita Clontis. ISsl ación Feo. Lacroso, Capi- 
tal, de "9 a 12- horas. 
¡ e.S3|12-X9 L-S.l¿2-V.31i-I2¡.a4 



ülxperliente N9'-S842|54 
Llámase a licitación publica para ia 
provisión de cemento, uaños de cemen- 
to, piedras carburundum. 

La apertura de tas propuestas ee 
realizará el día 10 de enero de 1056 
a* las 10. horas. Pliego de condiciones 
y presentación de propuestas, Hipólito 
Yrigoven N<? 123-6, Capital. 

- ■ e.2S|12l54-]Stt L.8.389-v.3llt55 

JLxi>ediente !N T 9 8.77fit54 

Lirunus<í a licitación publica para la 
provisión de fertilizantes. La apertura 
de las propuestas se realizará el dia 10 
de enero do 1355 a las 10.30 horas. 
Pliego de condiciones y presentación de 
propuestas," Hipólito. Trigoyen N° 123«t 
Capital. 

e.28|12|-54-ÍS: L.8.4S0-v.311{55 



LlSxnetliciite -\° 7.4T:i-rí-i) 
Llámase a licitación poli Sica para la 
contratación de un servicio de transpor- 
te de caballos de carrera. 

La apertura de las propuestas se rea- 
lizará oí día 18 de enero de 1955, a laa 
10 hora a. Pliego de condiciones 7 pre- 
sentación de propuestas. Hipólito Trlg-o- 
yon Ní 1.236, Capital. .„, ~.. 

e.27ll2[54-X5 L-8.479-V.101MS& 

■ {Kxpedlciite N? 7.7<H)-54> 
LIA mase a licitación publica para 1» 
contratación de un servicio fotográfico 

en reuniones hípicas. 

. La apertura de las propuestas se rea- 
lizará el día 7 de enero de 1955, a las 18 
horas. Pliego de condiciones y presenta* 
ción de propuestas, Hipólito Yrigoven nü- 
moro 123(1, Capital. - _ „„..,„.„ 

e.27|12-N? L-S.480-v.31112|5* 



m.vped lente Sí 8,774-34> 

Llámase a licitación pública para T* 
provisión de arena, cal, mica, yeso, etc. 

La apertura de las propuestas se Tea- 
libara él dia 7 de enero- de 1955. a XaM 
10,40 horas. Pliego de condiciones y pr** 
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mentación de propuestas,. Hipólito Yrigo- 
rem Nfl 123(J. Capital. 

e.27(12-N<? L-S.481-v.31il2|54 



PIRPCCIOX GENEBAL ÍMPO$ITIVA 

Mxpte. Sf SOt-Sruiíúí 

Llámase a Licitación Pública Ni 5G, pa- 
ra la adquisición de útiles de escritorio. 

La apertura de las propuestas se efec- 
tuará e) din 7 de enero de 1955, a las 14 
horas. 

Para consultar detalles;, retirar pliegos 
de 'condiciones y presentar propuestas, di- 
rigirse, a Oficina de Compras, Lava lie 
1268. 4» piso, Capital. 

e,27ll2-Ní L-8.475-v.31|12'¡í.-\ 



Expíe. 2»1.S49|34 

Llámase a Licitación Pública N? 37. pa- 
ra la provisión de 350.000 sobres fórm. 
142, ' 

La apertura de las propuestas se efec- 
tuará el día 7 de enero del año 1935, a 
las 15 horas. 

Para consultar detalles, retirar pliegos 
de condiciones y presentar propuestas, di- 
rigirse n Oficina de Compras, Lavalle 
1268. -47 piso, Capital. 

e.27112-N» L-S.47G-v.3Ul2¡54 



Ministerio de Agricultura 
y Ganadería 



JOIItFOCIOlY GENRIÍAT. IÍK 
AOMÍ^rj-STIt/VClO^ 



Inclín ción Pública No 5 

Llámase a licitación pública para el 
¿Ka 7 de enero de lf(5í, a las 10 horas, 
para la adciuisicinó de termómetros, ter? 
Biógrafos, e hidrógrafos, 

.El pliego de condiciones se encuentra 
a disposición de los interesados en la Di- 
rección General dé Administración {Sec- 
ción Licitaciones!, Paseo Colón 974, 2do. 
piso, (Oficina N<? 128), Capltai Federal. 
— El Director General. 
. ' c.27[12-N» L-8.464-v.31(l2l54 



El pliego de condiciones se encuentra 
a disposición de los interesados en la 
Dirección General de Administración (Sec- 
ción Licitaciones), Paseo Colón 974, 2» pi- 
so (Oficina N? 128), Capital .Federal. — 
El Director General. 

0.21112-Ni L-S.4&5-v.3l|12]54 



TCxpto. Ni «,4:í;í|11)54 
líictt«cí6ti Fúbliert Ni 4 

Llámase a licitación pública para el 
día 7 do enero de 19a5 t a las 9 lloras, pa- 
ra la adquisición de bizcochos y gallo ti- 
tas. 

El pliego de condiciones se encuentra 
a disposición de los interesados en la Di- 
rección General de Administraron, Sumi- 
nistros y Patrimonial (Sección Licitacio- 
nes) Pasco Colón 974, 2do. piso (Ofici- 
na 128}, .Capital Federal. — El Director 
General. 

o.27|12-Nc L-8.466-v.31|12|54 



Ministerio de Comercio 

INSTITUTO. NACIONAL OE CAKSíKS 
Ü.vpcdleiite N? ll.Sn3¡5'I 



Llámase a Licitación Pública NO 146, 
para la adquisición de elementos de 
ornamentación. Lo s pliegos de condicio- 
nes ¡serán entregados en el Departamen- 

o 



Llámase a Licitación Pública Nc 17|54, i to de Compras y Suministros, 25 do 
para el día 11 de ¿ñero do 1955, a las 11 ¡ ■**„,,.„. un i„„ .,,< art n n n ¡ n ~ n^-n aí\ * n 
horas, con el objeto de contratar el ser- Ma >° lu > lci - t ,is0 > oflcma ^ 40 - do 



Ministerio de Industria 



YAL'ISUKJM'A'US JL'ETllOLIKEllOS 
FISCALES 

Lici tildones Públlcns 

3;l:.'>5, — elementos de seguridad (244) v 
a las ü, 30 lloras. 

3[ijú5. — Barras de sondeo (219), a las 
10 horas. 

3)1)55, — Motor a explosión (S65), a las 
S,30 Horas. 

4|l¡55. — Gomerla en general (264), a 
las S,30 horas. 

5jl|55. — Bomba de alta presión (103), 
a las 12,30 horas. 

7|l[55. — Mástiles d» perforación (196), 
a las S.30 horas, 

711155. — Útiles y batería de cocina 
(242), a las 8 horas. 

División Licitaciones, diciembre 20 do 
1954 — El Jefe División Licitaciones. 

c.27J12-N 9 L-8.4til-v.31[12¡54 

CONSTRUCCIÓN' DESTILERÍA 
"PRESIDENTE PERÓN" 

Tiro Federal 

Llámase a licitación pública para la 



vicio, desda el 1<¡ de febrero al 31 de di- 
ciembre de 1955, de limpieza en general 
de los locales ocupados por el Instituto Na- 
cional da Carnes en los edificios sitos 
en la Avda. Julio A. Roca 751 y Avda. 
Pte. Roque Sáenz Peña 648. de esta Ca- 
pital Federal, 

El acto tendrá lugar en la Oficina de 
Compras. San Martín 447. iv piso, en la 
fecha y hora indicadas, di.iide también 
se suministrarán a los Interesados los 
pliegos de bases y condiciones e infor- 
mes referente? al mismo. — El Gerente 
de Administración.: 

e.28ll2¡54-N? L-S.482-V.3tl[o5 



(Expíe* Ni 1 11,784)54) 
Llámase a Licitación Pública N<? 16, pa- 
ra el día 10 de enero de 1955, a las 11 ho- 
ras, con el objeto de contratar la provi- 
sión de hojas de papel en blanco. 

El acto tendrá lugar en la Oficina de 
Compras del Instituto, San Martín 447, 4? 
piso, Capital Federal, en la fecha y hora 
indicadas, donde también se suministra- 
rán a los interesados los pliegos de ba- 
ses y condiciones e informes referentes 
al mismo. — El Gerente de Administra- 
ción. 

e.27|12-N» L-8.4T0-V.3H12154 



Ministerio de Finanzas 

BANCO HIPOTECARIO 
NACIONAL 

Llcltneftin Pd'bllc» Íf5 3.310 

Llámase a licitación pública por el tér- 
mino de quince (15) días para la con- 
fección de carpetas técnicas del Plan 
'Eva Perón". La apertura do las pro- 
puestas se realizará en la Gerencia de 
Administración, 25 de Mayo 245 el día 3 de 
enero de .1955, a las 16.30 horas. 

Para requerir datos y retirar pliegos 



provisión de- NO 349!l, hora 16: Oxido de condiciones, concurir por la División 

: Compras y Talleres, calle Tucumán 34S, 



Kxptc. Pfo l.l8.1,'ie!S4 
Llc.tncló» Fúbltcn N<? 3 

Llámase a licitación pública para el día 
7 de enero de 1954 a las 8 horas, para ¡ 
provisión de hasta veintiocho mil (28.000) 
litros' de lecha pasteurizada, en tarros. 

^ 11^=— ..j. - : — -■ - ■.jr---r =5 t 



de magnesio y cloruro férrico. — Nú- 
mero 355)1, hora ID. 15: Chapa de Hie- 
rro galvanizado para el forrado de ca- 
ñerías. Lo. apertura de la lic.itu.cion se 
efectuará el día 3 de enero de 1955 a 



£« piso, de 12 a ltí.30 horas, de lunes a 
viernes. — El Gerente de Administración, 
e,13(12-N» L-8.240-V.31I12154 



íjO» documento* «itie «e Iimerten es 
er-ttOLUTlM OFICIAL, áf la ClepüMicn 
Ar^entlmt «eran tenido» por ntiténti- 
;«©» T obl.tCRtorio» por el electo (le can 
l f.0ití»II fílelo» y por eoiu uniendo* f stifl- 
..«fentrmeiite oJreiiludo dentro ile todo 
ei territorio nncionnl. < A,«uont« (lene- 
■«ttj..'«fe Ministros fíe) J4 de «aero <te 
1047 - Art. C?). 
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Ley 14.393 - l>ec. 22.705|54. — Intro- 
■ dücense modificaciones a las leves 
de impuestos, (Pag. 1). 



"M1WISTERIO DE COMUJÍICACIOXES 



1L656Í54. — Modificase el presupuesto 
del M. de Comunicaciones, (Pág, 9). 
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2ÍÍ143Í54. — ■. Díspónese la coordínaciíin 
•■' de' las modificaciones introducidas 
ala Ley de Impuestos Internos. (Pá- 
gina 4). 

22.142 y 22.141(54. — Modificanse las 
'■* reglamentaciones de las leyes de 
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:T»3 y de .sellos, (pág. g). 
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J 



las horas indicadas, en la Oficina de 
Compras, Suministros, Tiro Federa 
(.Eva Perón), lugar donde deben con- 
currir los interesados para solicitar los 
pliegos de condiciones correspondientes. 
— Carlos Rodríguez Merlo, Jefe de 
Compras 



Llámase a Licitación Pública N9 14C! 
e G para el día 14 .de enero de 1955 
I I a las 16 horas para la contratación de 
servicio de alquiler de camiones con 
destino a la Obra Nuevo Edificio Casa 
Central (Hipólito Yrigoyen y Balearse, 
Capital Federal) por un presupuesto 
oficial de $ 400.000 m¡n. Las propues- 

hora Indi- 



e.30U2|54-N9 L . 8.5 U-v.Sll|55 . tas scrán abiertas el día y 

1 ' l cado. on el Departamento de gummis 



EMPRESAS NACIONALES 
. DE ENERGÍA 

GAS DEL ESTADO 

Llámase a licitación pública para los 



tros de la Gerencia de Construcciones. 
Álsina 3G3, Capital. Lo¿ pliegos e infor- 
mes se suministrarán en 1* Empresa 
GEOl'E E. N. (Bernardo de Irigoyeo 
3 SO. Capital) de lunes a viernes, de 



días y horas que se indica a continua- j 7.30 a 11.30 y 13 a 17.30 horas, pre- 
cien para las contrataciones y adqui- j vio pago do la suma de $ 20 m|n. — 
siciones que se cita: Enero 3, a las 10 ¡ Gerencia de Construcciones, 
hs. (Pliego NC 2831). Por la reparación 



e.20:i2-N"O L.S.327-Y.31Í12Í54 



de motor Internacional N9 6287 Tracit- 
son NO 9. — Enero 3, a las 11 hs. (Plíe- 



CAJA NACIONAL DtC AHOItBO POSTAL 



^ . t . -Llámase a licitación pública para con- 

go Ny 2SS2). Reparación de motores tratar la impresión de la revista "Aho- 
Jeen Willvs y Chevrolet. — Enero 7. >x, I rro". Las bases y especificaciones po- 
,„ a ^^ "iT>v, ar m tv'O Hiqi -RonirííoiAii drán retirarse en la división Compras, de 
las 9 hs, (Pliego í*o 2S3<¡). Reparación lg _ ft ig< Uxs propiie . stíls se abrirán el día 

topadora Caterpillar NO 40 Motor NO 5 17 de enero de 1955. a i la hora 14^ en el 
R. 258 

gO NO ¿OíttJ. ACBI «S Í5Ü sviino.1. ^| g tl pj. 

Enero 7, a las 11 hs. (Pliego NO 2835). ' dor de la Contaduría General de ha Na 
Ladrillos, baldosas, cuñas y cemento 



ira Gaterpiuar jnv ív iviotor nv o 17 c i e en ero de X9üi), a la tiora 11, en ei 

¡o Tunero 7 a !&<=: 10 hs (Piic- ' cuarto piso de la Administración Central 

\" ¿7«7t a t de ^ Cíl ^' calle " Hipólito Yrigoyen 1760, 

? 2S34). Aceros en general. — ¡ etl pres0T1 cia del ¡séTior Delegado Conta- 



ción e interesados que concurran al ac- 
to. (CA. IDO), 

e.27[12l54-N? L-8.47?-v,10]l[55 

Llámase a Licítacióii Pfiblíca p;ira la 
provisión de dos máquinas impresoras 
sistema ."Potaprint" o similar. Anertijra 
1 de enero próximo a las quince en la Ge- 
rencia Departamental de Administración. 
Pliegos en la División Compras, Bartolo- 



refractario y sodio silicato, tipo A. — 
Enero 14, a las 10 hs. (Pliego NO 283ti>. 
Furgones de 2 cilindros, con tres rue- 
das, de carrocería alta metálica, nuevos 
o usados. — Enero 14, a las 11 hs. 
(Pliego NO 2S37). Provisión e instala- 
ción de un puente rodante en la sala mé Mitre 32G, 2 * *"hsn«lo. jiw. 16J>. 

.,-., 1 >, j 1 c -,. ,.• e.2S 12' 54-N? L- 8.4 92- v.3i 1!5;j 

de compresores "Clark" de la .Supcrusu 

na Eva Perón, — Retirar pliegos en 
Alsina 1169, de 7 a 13 horas. — Gaa 
del Estado. E. N. D. E, 

e.30|12|54-N<í L, 8.506-v.5¡Hr>5 



lunes a viernes de 12 a 15.30 hs. La 
apertura de las propuestas se efectuará 
en la Gerencia de Ad ministra ció.n el dia 
11|1|55 a las 14,30 horas. (BI. 107). 

e.S0¡12{54-N9 L. S.515-v.5|l[55 

Ministerio de Ejército • 

DIltECCIOX GESEHAI, ÜE FABRICA- 
CIONES MILITARES 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 
Y COMEKCIAL 

División Compms 

Avdu. Cabildo G3 — T. E. 70-:í903 
LicItiiciOiiés públioas 

30)12|d4 — N9 Í43]ó4 k las 9 00, por 
cinta tejida. 

30|12]54 — N<? 444(54 a las 9,10, por- 
pintura preparada. 

¿0¡12|54 — N9 445(54 a las 9.20, por 
cápsulas fulminantes. 

30112154 — N» 446¡54 a las 9.30', por 
maderas {tirantes de palo amarillo o 
palo blanco). 

30112(54 — N P 447,54 u las 5.40, por 
dolomita. 

30|12¡54 — N<? 448(54 a las 9.50, por 
bobinas de hierro. 

30(12(54-— N 9 449(54 a las 10,00, por 
trafilado de acero. 

30(12(54 — N<? 450|54 a las 10.10, por 
aceros. 

3(1155 — N? 9155 a laa 9.00, por aran- 
delas,' bulónos, tornillos. 

3UI55 — Np 10)35 a las 9.15, por carbón 
de coke, carbón para fragua, leña de 
quebracho. 

3(1(55 — N<j lí ¡55 u las 9.30, por co- 
mestibles, hielo en barras. 

S|l|55 — N^ 1 12(55 a las 9.45, por ar- 
tículos de electricidad, lámparas. 

311(55 — Nfl 13(55 a las 10.00, por co- 
rreas, empaque taduras* cables. 

3(1(55 — No 14|55 a las 17.00, por ar- 
tículos de laboratorio, productos quími- 
cos. 

SJ1JE5 — N ? 15155 a las 17.15, por 
artículos de ferretería, trapos. 

311(55 — N? 10(55 a las 17.30, por 
calcio aluminio silicio, calcio silicio. 

3|1|55 — Ng 17(55 a las 17.45, por 
oxígeno, acetileno, electrodos- 

3(1(55 — N? 18155 a las 18.00, por 
artículos de goma. 

4¡1[55 — N9 13(55 a las R.00, por ma- 
deras (cedro, lapacho, terciada). 

4H155 — N9 20i5a a las 9.15, por 
materiales do construcción (brea, are- 
na, cal, cemento, hard board, mosaicos, 
polvo ladrillo, etc.). 

4ji¡55 — Nc 21(55 a las 0.30, por mi- 
neral do cromo, mineral de manganeso. 

4|1(£5 — N 1 o 22I55 a lus !L45, por pin- 
tura v barnices, aceite de lino, 

4ll|55 — N<? 2315,5 a las 10.00, por 
artículos de protección en el trabajo. 

4(115-; — N? 24155 a las 17.60. por 
repucs-tos y acoesoriC6 para bombas y 
compresores. 

4(1155 — No 25(55 a las 17,! 5. per 
repuestos v accesorios para máquinas. 

4(1(55 — N"o 2CI55 a las 17.30, por 
repuestos y accesorios para generadores 
y máíininas a vapor. 

1UJE5 — N? 27155 a la? 17.45, por 
repuestos y accesorios pata motores 
diesel 

411)55 — N? 28(55 a las 18. 0D, por 
repuestos y accesorios para trenes da 
la ríifna^ión v traf ¡lac ion. 

5S1I55 — No 20(55 a las 9.00, por rc- 
frataiíos. dolomita, electrodos de gra- 
fito. 

511*35 — N<} 20IS5 a las 3.15, por tubos, 
caños v accesorios, 

5ÍK55 — N<? 31(35 a las 9.30, por grúa 
de ortisra. 

El detalle do los artículos a adquirir- 
se así como el pliego de condiciones 
podrán retirarse de la División Com- 
pras de osta Dirección General, los días 
¡lábiles de S a 11 lloras, previo paco en 
la División Tesorería (de $ n 10.30 lio* 
raf¡) del importo de cinco pesos. — El 
L'irector General. 

e.2lli::54-N? L-S.360-v.ll¡l ¡55 



BANCO ÍNiVCSTIUAL J>E LA 
KEPUliLICA ARGENTINA 

Llámase a Licitación Publica NO 14 5, 
para la adquisición de cajones para 
embalaje. Los pliegos de condiciones se- 
rán entregados en el Departamento de I pliego de condiciones podrán' retirarse 
Compras y Suministros, 25 de Mayo 145, ' de la División Compras de esta Direc- 
ler. piso, oficina NO 40, de lunes a vier- j ción General, los días hábiles de 8 a 



Licitaciones Publicas 

5-3J55 NO 32J55 a las 9 por ácido 
sulfúrico. 

10il[55 N<? 33(55 a las 9.15. por fa- 
bricación de brazos para horno. 

10[1|55'NO 34|55 a las 9.30, por trans- 
porte y descarga de chatarra. 

10¡l;55 :N0 35)55 a las 9.45, por tu- 
bos de acero sin costura. El detalle de 
los artículos a * adquirirse asi como el 



e.2 9J12|54-NO L. 3.5 01-V.4I1 155 



HORARIO 



Llámase a Licitación Pública NO 2.S3S 
para el día 17 de enero a las 10 hs. pa- 
ra la construcción de estanterías metá- 
licas en el Dto. Almacén Central, sito 
en Av. M. de Oca 1120. Retirar Pliegos nes, de 12 a 15,30 horas. La apertura 11 horas, previo pago en la División 
en Alsina' 1163 de 1 a 13 horas. — Gas de las propuestas, se efectuará en Ge- Tesorería (de 8 a 10.30 horas), del im- 
del Estado j rencia de Administración el día 11J1J55 porte de cinco pesos, — El Director 

e.30|12|54-N0 L . 8.507-v.l 3|l|55 °- las li horas. (BI. 105). | General 

e.3 0¡12 5 4-N9 L. 8.51 0-V.5 ¡1:55 
DIBECCION NACIONAL DE 
MINERÍA 

CE. t04.14«tui 

Por modificación del pliego, prorró- 
gase el llamado a Licitación . PúbÜce 
DNM.N0 49 04, para el día 20 de ene- 
ro de 1955, a las 10 horas, .para !a ad- 
quisición de barras de sondeo y unio- 
nes, para máquinas perforadoras. 

El pliego de bases y condicionas de- 
tallado está a disposición' de los inte- 
resados en la Dirección Nacional d« 
Minería, Departamento Administrativo 
(Compras), calle Perú 562> 20 pigó, Ca- 
pital, de -11,30. a-'. 17,30 . horas. 



Parji iiteüCiAn <U*T p^l'Iico en- e«fu "Olrecctón fi<-nírftl; 

CAJA, ra'ELICACIONES, SVSCRIPCIONEP Y VENTA DE- BOLETINES: 

de 7.30 a 11.30 horas. T. E. 31 - 03L8 

DIVIPTON PUBLIC ACIONFIS: 

de 7.30 a 13 horas. T, 1-:. 3.2-7738 

MESA DE ENTRADAS Y ARCHIVO: 

de 7.30 a 13 hora?. T E. 32-7738 

INFORMES; 

dtf 7.30 a 13.:'0 horjis. T. K. 32-053? 



BIP'.l OTEO A r 
de 7.^0 a 13. "0 horas 



Iji DirowíAn Gmeml 
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